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Ministerio del Interior 



Dirección Genera! de Territorios Nacio- 
nales. — Adquisición ríe na'fta 

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1915. 

Visto el presertíe expediente en el 
que la Dirección General de Territorios 
Nacionales manifiesta la urgencia que 
hay de adquirir doce mil* litros de 
nafta Pratí, con destino al servicio 
de ios automóviles de correspondencia 
y pasajeros en la Gobernación del Neu- 
qu-en, a fin de no interrumpir dichos 
servicios y de acuerdo con lo infor- 
mado por la Contaduría Genera/ de 
la Nación, 

El Presidente de la -República, en Acuer- 
do de Ministros — 

decreta : 
Art. 12 Autorízase a la Dirección Ge- 
neral de Territorios Nacionales, para ad- 
quirir de la casa de los Sres. Pedro 
Storm y Cía., (12.000) doce mil litros 
de nafta Pratí, en tanques ele 200 li- 
tros cada uno, al precio ele setenta y 
siete pesos moneda nacional, (pesos 
77.00 moneda nacional), cada tanque, 
con destino al servicio de automóviles 
de correspondencia y pasajeros en la 
Gobernación del Neuquen. 

Art. 29 hl importe del presente gasto 
se cargará a la cuenta especial «Go- 
bernación del Neuquen» Decreto 8 de 
Mayo de 1914. 

Art. 3 o Comuniqúese, publíquese, "dé- 
se al Registro Nacional y archívese. 
PLAZA. — Miguel S. Ortíz. — 
Horacio Calderón. — 
— Francisco J. Oliver. — 
José Luis Murature. — 
Carlos Saavedra Lamas. — 
F. Alearía, — J. F. Shv.xz 
Valiente. — Manuel Mo- 

YANO, 



Ministerio k Hacienda 
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Administración General tío impuestos 
Internos. — Ampliación da Decreto 
tí« 29 da Mayo ¿>ptli>., sobte fajas 
y boletas cíe íraccioaaaniaito para be- 
llidas alcohólicas. 

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1915. 

Expte. 1595-P-1915 — 762-V. — Vis- 
to que ¡a Administración General de 
Impuestos 'internos con motivo de ha- 
berse establecido por el Decreto de 
20 de Mayo último, que se apliquen 
a las fajas y boletas de valor para 
bebidas alcohólicas las leyendas a que 
se refiere el articulo 295 del Decre- 
to Reglamentario de la Ley 3764, y 



fundándose en que dichos instrumentos, 
al ser fraccionadas por un tercero las 
bebidas, de acuerdo con el articulo 
36 del Decreto Reglamentario de la 
Ley 9470, se substituyen frecuentemen- 
te en la circulación comercial de esos 
productos por fajas o boletas espe- 
ciales de fraccionamiento a las que no 
Se les asigna valor, se dirige al De- 
partamento de Hacienda consultando 
que rubro deben llevar las mencionadas 
fajas o boletas de fraccionamiento, y 
Considerando: 

Que, como lo expresa la Administra- 
ción del ramo, para llenar en la me- 
jor forma posible los propósitos que 
se tuvieron en vista al dictar el Decre- 
to de . 29 de Mayo antes mencionado, 
habría conveniencia en que las fajas de 
fraccionamiento (llevaran las mismas ates- 
taciones de los instrumentos origina- 
rios que sustituyen, es decir, además 
del nombre del fabricante o importa- 
dor de la bebida, el del fracciona- 
do r. 

Que la medida aconsejada lejos de 
contrariar la finalidad que persigue el 
Decreto citado, armoniza perfectamen- 
te con ella por cuanto contribuirá a 
establecer la filiación de los productos 
que habilita hasta su -último extremo, 
o sea el consumidor, 
El Presidente de la ¡Vació/i Argentina— 
decreta: 

Art. lo Amplíase el Decreto de fecha 
29 de Mayo del corriente año, haciendo 
extensivas sus disposiciones a las fajrB 
y boletas de fraccionamiento para bebi- 
das alcohólicas en la forma que expre- 
sa el último considerando del presente. 

A¡t- 2« Publíquese, comuniqúese, dé- 
se al Registro Nacional y pases a la Ad- 
ministración General de Impuestos in- 
terno.; a sus efectos. 

PLAZA 
Francisco J. Oliver 



Avellaneda Lidoro j, — Jubilación or- 
dinaria 

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1915. 

Exp. 6S41-A. — Vistas estas actua- 
ciones promovidas por el Sr. Lidoro 
J. Avellaneda, solicitando- acogerse a 
ios beneficios de la jubilación ordina- 
ria, y 

Resultando: 

Que el postulante, según las certifi- 
caciones de autos, ha prestado 29 años 
I mes y 19 días de servicios -efectivos 
en las ramas de la Administración Na- 
cional; de los cuales 7 años, 1 mes 
y 12 días corresponden! a funciones pri- 
vilegiadas. 

Que desde el -I de Mayo de 1896 
hasta el 30 de Abril de 1907 ha ejer- 
cido las funciones de Diputado-, y Sena- 
dor Nacional. - 

Que fios (Servicios administrativos pres- 
tados por el recurrente exceden- del íér- 
mino de 20 años; constando igualmen- 
te que desde el 8 de Agosto de 1899 
ejerció simultáneamente funciones elec- 
tivas y administrativas. 

Que ha contribuid» al fondo de la 
Caja con los descuentos reglamenta- 
rios, y '" ! 
Considerando: 

Que. de conformidad con lo dispues- 
to por el inciso 5" del artículo 2 o 
de la Ley 4349 corresponde tomar en 
consideración los servicios prestados en 
cargos electivos, por comprobarse el re- 
quisito exigido jiara ese efecto. 

Que el cómputo de tales servicios 
debe limitarse al 7 de Agosto de 1899 
porque a partir de esa fecha el recu- 
rrente fué titular de un empleo admi- 
nistrativo. 

Que de acuerdo cotí la jurisprudencia 
establecida por el Poder Ejecutivo se 
han bonificado los servicios privilegia- 
dos, reconociéndose una totalidad de 
treinta y un (31) años, suficiente para 
adquirir derechos a la jubilación que 
gestiona. 

Que el sueldo; a los efectos de la ju- 
bilación es de un mil pesos (pesos 



1.000 moneda nacional), percibido du- 
rante los últimos doce meses de ser» 
vicios. 

Por lo expuesto y de conformidad 
con lo prescripto por los artículos l fi 
de la 6007 y lo de la 7497, 
La Junta de Administración de la Ca- 
ja Nacional de Jubilaciones y Pen- 
siones — 

resuelve: 
12 Acordar jubilación ordinaria con 
el 95 o¡ú del sueldo o sea la suma de 
novecientos cincuenta pesos moneda na- 
cional (S 950 ra/n) a D. Lidoro Jtisti- 
'niano Avellaneda, Presidente de la Con- 
taduría del Congreso Nacional. 

2'i Elevar este expediente al Poder 
Ejecutivo, a los fines que determina et 
artículo 29 de la Ley 4349. 

3° Pagar la presente jubilación 
desde la fecha en que el interesa- 
do deje de prestar servicios. — 
Hilarión Larouía. — ; J. B. Brivio — 
Francisco L. García. — Juan E. V'uit 
cent, secretario. 



fixemo. Señor: ; 

No tengo observación que hacer a 
la presente resolución. — Buems Aires, 
Diciembre H' de 1915. — Vicente /'. 
López. 



Buenos Aires, Diciembre 14 de 1915. : 

. Na 786. — Visto que la Junta de Ad- 
ministración de la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva 
para su aprobación su resolución de 
fecha 22 de Noviembre ppdo., acor- 
dando jubilación ordinaria al Presiden- 
te de la Contaduría del Congreso Na- 
cional, D. Lidoro Justiniano Avellane- 
da, y 

Considerando: 

Que no son privilegiados los seri- 
aos "que la Caja le computa como 
Vocal de! Consejo Nacional de Educa- 
ción por cuanto no han sido prestados 
en la instrucción primaria. 

Que aún descontados los servicios 
bonificados' a que se refiere el primer, 
considerando, el recurrente tiene dere- 
cho a los beneficios de la Ley- 4349, 
por constar de las certificaciones que 
corren agregadas a este expediente, • 
que ha prestado 29 años, 6 meses y 23 
días de servicios. 

Por estas consideraciones, 
El Presidente de la Nación Argentina — i 
decreta : 

Aprobar la resolución de la Junta de 
fecha 22 de Noviembre ppdo., acordan- 
do jubilación ordinaria de novecientos 
cincuenta pesos (pesos 950 moneda na- 
cional), al Presidente de la Contaduría 
del Congreso Nacional, D. Lidoro Jus- 
tiniano Avellaneda. 

Comuniqúese, publíquese, dése al Bo- 
letín Oficial y Registro Nacional y ipase 
;i la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles para su conocimien- 
to y demás efectos. 

PLAZA ¡' 

Francisco J, Oliver 



Licencias ! 

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1915. 

785 

El Presidente de la Nación Argentina— i 
decreta : 

Art. 1° Concédese . licencia a los si- 
guientes empleados : 

De La Aduana de Mendoza. — Se- 
senta días, debiendo ser los primeros 
trenita días con goce de sueldo y los 
restantes sin é-, y por razones de en- 
fermedad, al Escribiente D. José R. 
Ze'aya. _» 

De La Dlrecóón General de los Puer- 
tos de Buenos Aires y la Plata. — Se- 
senta días, debiendo ser ¡os primeros 
diez y nueve días con goce de su-e'do 
y los restantes sin él, y por razones 
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de enfermedad, al Apuntador del Tráfico 
}). Enrique Nouzeret. 

De ia Aduana de la Capital. — Cua- 
renta y cuatro días, debiendo ser los 
primeros cinco días con goce de suel- 
do y ios restantes sin é!, y por ra- 
zones de enfermedad, al Guarda Piso, 
i). Ramón 'García. — Treinta y dos 
(i a ■, ■con goce desueldo, y (por ,razonues 
de enfermedad, al Escribiente de la 
Sección Control y Pagos, I). Luis Schcí- 
tiui. 

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dé- 
se al Boletín Oficial y pase a la Conta- 
da r, a Cien eral. 

PLAZA 
Francisco J. Oliver 
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Cooperativa Argentina de Seguros y 
Socorros Reunidos. — Deroga;!. '11 deS 
De retoque aufo.ízó c tí Uní ion mienta 



ub 



■iponcb 



autori 



() de 191; 



rva (I 

U l'U! 



)!' Cí 
IllS 



.Nombramiento de Juez de Paz y En- 
cargado del Registró Civil de Can- 
delaria (Misiones). 

Buenos Aires, 18 de Diciembre de 1 QI5. 

G-1252. Vistes las comunicaciones 

adjuntas de la Gobernación de Misio- 
nes, 

El Presidente de la Nación .Argentina— 
decreta : 
Art. 1° Nómbrase juez de Paz v En- 
cargado del Registro Civil suplente de 
Candelaria (Misiones), en reemplazo de 
D. Alejandro Sarubbi cuya renuncia se 
acepta, a 1). Onésirno González. 
Art. 'l'i Comuniqúese, anótese, etc. 
PLAZA 
Careos Saaveora Lamas 



Pcn'íen.iaría Nacional. — Nomlvz-miento 
de Jefe de Correctores, interino 

Buenos Aires, 18 de Diciembre de 1915. 

P. U/8. -- Vistas ¡as comunicaciones 
adjuntas, 

El Presidente de la Nación Argentina— 
decreta: 

Ar! !> Nombras; interinamente mien- 
tras dure la licencia acordada al titular 
don Laerte Akaddaíozzo, ¡ele de los Co- 
rredores de ios Boletines Oficial v pí- 
íbcial de la Penilciiciarfa Nacional a! 
Ayudante del lastimío de C-imono'o'Vi 
^ José G. Anguio v pa r;l sabsti;nírA" 
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Ministerio de Guerra 

D'Ov.'do Dr. Rogelio. — Licencia 

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1915. 

Vista la precedente solicitud y lo in- 
formado por la Inspección General de 
Sanidad, 

El Presidente de la Nación Argentina— 
decreta : 
Art. 1" Concédese 12 días de licen-"-' 
cía para trasladarse a ia República de 
Chile, al Cirujano de Brigada Dr. Ro- 
gelio D'Ovidio de la Inspección Gene- 
ra! cíe Sanidad. 

Art. 2" Comuniqúese, publíquese, d'- 
se ai R. N. v archívese. 

PLAZA. 
A. P. Allaria 



Modifica dones en el Reglamento de L.'hí- 
iorrr.es 
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¡es, 8 de Diciembre de 1915. 

présenle expediente 1 73a, 
lo por la intendencia Genes a' 
y considerando: 
existe razón de orden funda- 
ra mantener la dualidad cu 
■ s el Viaticas de jerai ;r, s 
ibe el Reg'anieuio cíe Umíor- 
V Ljeaiio; que !a unifórmela:! 
smes cu paz y guerra eviianí 
; ene se han consíaiado en 
I pee las msigVas deben svr 
. 'oda; la; picuda; rcgVs-esi- 
un de que sea posible, «11 
euíe, distinguir ia; diversas 

ufe de la Nación Aracnlina- 
oecreta : 
Subsíddvaase las uomÍT.'ras 



por 



tíenará al Jefe del Distrito Militar co-' 
¡'respondiente, proceda al enriamiento- 
dei causante, sin .ponerlo a dispcsiciot'i 
de la Justicia Federa', • y remba. los' 
datos, respectivos a Jal 3«< División del 
Gabinete Militar, avisando al recür'-ute 
concurra a la Cí ciña Enro'adora míe 
corresponda por su residencia mía su 
enro'amien-o. 

Ambas comunicaciones deberán -m 
hechas por certificado, y los recibos 
cie¡ correo agregarse al expediente que 
¡as ongma. 

Art 2'-> En estos casos, la 2- Divi- 
sión del Gabinete Militar, al informar 
sobre los expedientes de GuerVercsdel 
Paraguay, deberá comprobar, por la 
otiana dactl Veo., i -a que á: Impresiones 
o.gitaies no pertenezcan a otro cuida- 
dan o. 

. f' rt e 3 '' La i presenies dlsrosaeioncs 
deberán agregarse al Decreto Ren'Vmeu- 
íario de la Ley 9684. ° 

■!" Comuniqúese, publíquese, et- 
etcetera. 

PLAZA 
A. P. Alearía 
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:..-V3. -» - Visto que ia sociedad 
cernina iia llenado los requisitos h 
ucee.-;; rio.-, para obtener el cárdete 
licitado y que sus estatutos se ai 
¡a las disposiciones viocutes, senil 
culi: ele estas actuaciones elevada 
ia inspección General de justicia, y 
atento el dictamen del Señor Procura- 
ce >r Genera! de la Nación, 

El Presidente de, la Nación Argentina— 

decreta : 

Art. 1» Autorizase para funcionar co- 
mo persona jurídica, a ¡a sociedad «La 
Continental de Sud América, Sociedad 
Anónima», y apruébase los estatuios 
adoptados en la forma consignada en 
1.a copia del acta corriente 'de fojas 
uní (1) a diez (¡0) vuelta, con las mo- 
eiiíieaclones de fojas quince (15) y diez 
y seis (10). La sociedad deberá' cum- 
plir lo dispuesto por el artículo 319 
■del Código de Comercio dentro del 
plazo reglamentario. 

Art. 2 » Publíquese, dése al 'Regis- 
tro Nacional y vuelva a la Inspección 
Gaierel de Justicia, a sus efectos. 

: , PLAZA 
:C arlos Saavedra Lamas 
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PLAZA 
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C. 1193. Vista la adjunta comuni- 
cación y mi mérito de lo disouesto ñor el 
Art. 96 de la Ley N» 4031,' 
El Presidente de la Nación Argonlina- 
nE0R(-'T¡\: 

Art. 1<> Concédese licencia con goce cíe 
la mitad del sueldo y por ei termino que 
ciu "e su conscripción, a! soldado del Cuer- 
po Guardia de Cárceles. D. Francisco 
Vázquez. 

Art. '2 ; > Autorízase al Jefe del pre, i- 
íado Cuerpo para designar reemplazan- 
te interinamente y por el tiempo que du- 
re la auseneia del señor Vázquez, con 
ia asignación mensual equivalente a la 
otra mitad del sueldo. 

ArL 3o Comun'quese, publíquese, anó- 
tese, dése al Registro Nacional y ar- 
chívese, 

PLAZA. 
Carlos Saavedra Lamas 
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PLAZA 
A. P. Allaria 



vientes da la Caritpaña delPtt- 
y. — ReqVslíos para acogerse 
beneficios da la Ley 96"4. 

Aires, Diciembre 8 de 1915. 



Sucediendo que a'guaos sobrevivientes 
úe la Campaña del Paraguay no iiau 
sido leuro'ados porque en su oportunidad 
se íes manifestó no ser necesario, en 
vista de su eciad, y siendo indispensable 
este reeuisiío a ios efectos de' lo dis- 
puesto en la reglamentación de !a Ley 
ObS-í, 
El Presidíale déla Nación Argentina-* 

DECRETA : 

Art. p. En todos los casos en que 
un sobreviviente de la Campaña del 
Paraguay, comprendido en la Ley\t684, 
se presente acogiéndose a sus beneficios 
y no adjunte libreta de enrolamiento 
por 11 o' haber sido enrolado, el {efe de 
ia VI División del Gabinete Militar, de 
orden del Sr: Ministro de Guerrap or- 
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las referidas -experien- 
los recursos destinados 



Qui 
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sitiera ndo : 
i)!rec..ión 



Que, en 
ral ele Ensc 
colas, ellsp. 
de la Ley 
Lia destina 
también pu 
nes ex per i 
misma. Ia 



■era! a; Agri- 
uíura y Defensa AgrLo'a, según "su 
niorme. no cuenta peu" Slio-ra, con los 
.ondos ique_ serian neecsarlcs para nacer 
irurtíiera ía labor del citado técnico. 
;b'o, la D'reeclón Gene- 
Va e ínvest gariou-es Agrí- 
ele esos foueios, en virtud 
Presupuesto vigente, ¡que 
para esos servicios, ■cíue 
11 realizarse -en las csfac'io- 
eta'es deoendleníes de la 
¡na de '$ 10.000 en la 
partida No 19, ítem 4», inciso 4', Ane- 
xo H, 

se resuelve: 
Pasar por ¿hora, a ia Dirección Ge- 
neral de Enseñanza e Investigaciones 
Agríco'as, al servx'o de experienc'as so- 
bre trigo dependiente de la Dirección 
Genera! de Agrlcu'tura y Defensa Agrí- 
cola, como aslm'smo, el encargado ' de 
dicho servicio, Sr. W. O. Backbou.se, 
sin perjuicio de adoptarse más aiie'ante 
'una resolución definitiva sobre este mis- 
mo asunto, s? camb'an 'as circunstancias 
espec a es que deier.nlna r a preienfe. 

Autorizar a la D'reccióu General de 
Enseñanza e fnvest'gaciones Ageícosas, 
a invertir hasta "a suma máx'ma de 
S 2.750 en ios trabajos y estudios de 
la referencia, con imputación a la parti- 
da sancionada al efecto por ia elisposi- 



noi.i.'TiN nr iciar 



Buenos Aire-;. Tuno? 



de Diciemb 



l'llj 



3H 



clon y-a diada cíe ia Ley de Prcsu 
puesto para el. corriente año; 

Comujiki'uese y- pubiíquesé'en el Bo 
leí ín Oficial. 1 

H. Calderón 



numero 410/, por cuanto la inspección 
practicada ha comprobado que en esa 
tierra el recurrente ha introducido las 
mejoras que ise detallan, 

SE RESUELVE : 

Volver este expediente a la Direc- 
ción General de Tierras y Colonias, 
t-ro de Minas Sr. Fernando de I P ara , ! l ue .previa reposición elfc sellos, 
iroso. - Cometón en España. devuelva a con Manuei Pastor y Moa- 

i tes, la suma de rnil pesos en títulos 
).-: 'Aires, Diciembre 16 de 1015. [que tiene depositada en garantía del 

¡ cumplimiento ele las obligaciones coa- 
la la precedente nota de la Di- traídas por los lotes números 15 v 
m Oenerai-de Almas, Geología e j 16j Sección X, • de la Colonia Choele 
.¡ogía, en la que hace presente el < chocl, en eí Territorio del Río NecTO. 
s que ofrece en la actualidad, el Publíouese en ei Boletín Oficial." 
imienlode tos nrédodose'ectrohucos ' H. Calderón 

eos al tratamiento de los minerales | 

eros y ' ia conveniencia de oo- I w^~w 

¡ar as ¡noeuiero de Minas, se'ño<§j , , , _, _ 

■ ido de Pedroso, empleado de la ¡ eodadad Rural de Sania Fe. — Se 

fe a;r:erda un premio 

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1015. 

Vista la solicitud que antecede y 
atento lo informado por la Dirección 
General de Ganadería, 

si: resuelve: 

1" Acordar a la Sociedad Rural de 
Sarda Fe, dos medallas de oro para 
ser otorgadas como premio en la ex- 
posición a celebrarse ei año próximo. 

2<- Que dichos premios sean discer- 
nidos respectivamente al mejor toro 
nacido y criado en la Zona infectada 
de garrapata, a la mejor -pareja- 
de lia toro y una baqnilloiia nacidos 
cu ¡a provincia de Santa Fe. 

3' 1 Comuniqúese, etc. '. 

i I. Calderón 
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r a don Juan de Dios üu- 

prórrega por el término de 

dentro del cual deberá pre- 

díligencia de la mensura de 

aproximada de 1 700 heeífi- 

que es arrendatario cu el 

ero 70, Sección A de la Zona 

del Territorio del Manquen,' 

■ este expediente a la Diree- 

icral de Tierras v Colonias, 
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tese en ei Boletín Oficia! 
H. Calderón 



CRÓNICA ADMINISTRATIVA 

Ministerio de Hacienda 



Extracto oe i. \s Resoluciones del Trl 
iiunu.. oí; Vistas 



rlLETl 



V MARQLETtRiA OE MADERA 
MI EULLS 



'ARA 



Pastor Manwe! y Montee 
cnón de suma 



Devoln- 
ucnos Aires, Diciembre 15 de 1915. 



Resultando de lo informado por la 
Dirección General de Tierras y Colo- 
ridas en este expediente. 

Que corresponde devolver a don 
¡Manuel Pastor y Montes, la suma de 
¡pesos 1.000 en títulos que tiene depo- 
sitada en garantía del cumplimiento 
'■de las obligaciones contraídas por los 
lotes 15 y '16, -Sección X de la Co- 
lonia Choele Choel, cu ci Territorio 



Solicitud Na 27220. -- Consideran- 
do: Que dada la manifestación hecha 
por el interesado de filetes de madera 
y marquetería para muebles, correspon- 
de aforarlos por su valor declarado 
con el derecho general de! 25 por 
ciento, por cuanto la lev grava con 
el derecho del 40 por ciento única- 
mente a los muebles concluidos o en 
piezas. 

Que por otra parte, como lo informan 
los señores Vistas del ramo, estos file- 
tes de madera pueden servir para otros 
destinos y aplicaciones, como ser, el 



tíei Río Negro, de los cuales es con- incrustado -en- billares,-- instrumentos de 
'cesionario ! d¡e conformidad con la Ley j música, estudies, etc. , , ,■ ' 



De acuerdo con- la solicitud de cofisul- 
ta No 135 del año 1912 y expediente 
29 P. del año 1913; por mayoría de 
votos ; 

SE RESUELVE : 

Que son de valor declarado al 25 
por ciento, 



Carteras con útiles 

Expediente 70 L. - Tornado cu con- 
sideración este asunto, atento los in- 
formes producidos, y 
Considerando : 

Que como lo dispone la última parte- 
de la resolución del Ministerio de 
■Haciendo de fecha Septiembre 27 ppdo., 
ia Aduana proyectará la regla en cuya 
virtud deben clasificarse separadamen- 
te los útiles que vengan como accesorios 
de bolsitas de mano o carteras, y 
cuyos valores sean desproporcionados 
al artículo principal que los contiene. 

Que de acuerdo con este criterio, 
la mayoría de los señores Vistas se han 
expedido al respecto, estableciendo la 
aclaración pertinente a la cual presta 
su conformidad el Tribuna!. 

Por estos fundamentos; 

RESUELVE IXI'ORMAR 

Que el recargo que fija la partida 
2316 se hará efectivo cuantío las bolsitas 
de mano tengan más de un útil, ex- 
cluyendo de esta aplicación a ¡os útiles 
finos de oro y plata que se aforan por 
respectivas partidas de tarifa. 



Coceóla lortátu. oe ¡¡¡erro batido 

Expediente 237 C - Manifiestm 

cocinas para gas de la partida 100o v 
fas denuncian como pertenecientes a ia 
partida 917; 

Considerando : 

Que se trata ele una cocm'iía de líic- 
rro batido, portátil, la cual se Tialla 
implícitamente comprenuada en fia par- 
tida en que se denuncia, como lo esta- 
laceen los señores Vistas de! ramo en 
su último informe. 

Por unanimidad de votos, 
se resuelve : 

Que pertenece a la partida 917, kilo 
pesos 0,36 al 25 por ciento. 

Mecheros oe i ¡ojala 1 , a para candiles 
Solicitud *[%''-' 16 1. — 'Considerando : 
Que se "trata de mecheros de hojalata 
pera candiles, explícitamente compren- 
didos en ia partida a que lo llevan los 
señores Vistas del ramo, ' 

Por unanimidad de yoíos; 

se resuelve : 
Que pertenecen a la partida "IDO 
kilo, pesos 0,35 ai 25 por ciento. 

bit LE en piezas 

Expediente 310 M. — Manifiestan 
hule en piezas de la partida 2.512 y lo 
denuncian como perteneciente a la par- 
tida 25 Id; 

Considerando : 

Que se trata de un hule que por su 
tipo y poca consistencia, no es de 
los llamados rara carruajes ni para 
'muebles, y por consiguiente 'se 'halla bien 
manifestado, de acuerdo con clasifica- 
ciones anteriores de este Tribunal, 

Por .unanimidad tic votos; 
se resuelve: 

Que pertenece a la partida 2512, ki- 
lo pesos 0,40 al 25 por ciento. 



Confección 



'ARA 



EN TRAJES DE ALGODÓN 
CAÑO 

Solicitud X" 153. — Considerando: 
Que se trata de trajes de algodón para 
baño, los eludes como lo informan los 
señores Vistas del ramo; si bien ha 
sido práctica despacharlos como de va- 
lor declarado por el hecho de no encon- 
trarse especialmente tarifarios, no pue- 
de escapar al aforo icle la /partida generó 
ca de confecciones de telas de algodón 
en general, de acuerdo con el criterio 
impuesto por recientes resoluciones del 
Tribunal, entre otras la correspondiente 
a ios liatones cíe seda cruda, los que no 
obstante haberse considerado, siempre 
como no la rifados, se llevaron a la 
partida 2123 como confecciones de seda 
cruda cu general, habiendo silo con- 
firmada por el ¡Ministerio de Hacienda, 

Por . unanimidad de votos, 

SE .RESUEl VE : 

Que pertenecen a la partida 2122 
kilo pesos 1,80 al 40 por ciento. 

Papeles comunes para empapelar, es- 
tampados 
Solicitud Na 159. — Considerando: 
Que se trata de papeles comunes para 
empapelar, estampados, como lo com- 
prueba su tipo y fabricación, y. de 
acuerdo con resoluciones anteriores de 
este Tribunal, corresponde llevarlos a 
la respectiva partida de Tarifa, 



i J or unanimidad de votos; 

se resuelve;: / 

Que todas las imrestras consultadas 
pertenecen a la partida 2601 kilo " pesos- 
0,60 al 25 por ciento. ' 

Vaporizadores de cristal tallado v 
pulverizadores con pera de goma 
Expediente 209 L. — Manifiestan va. 
porteadores de vidrio cortado de la par- 
tida 1915 y vaporizadores de la parti- 
da "1914 y los denuncian como de valor 
declarado al 25 por ciento. 
Considerando : 
Que la muestra N 1 -' 1, es un vapo- 
rizador de cristal cortado para toilette, 
artículo el cual no se halla comprendido 
en ningún renglón de tarifa. 

Que en cuanto a la muestra N" 2, 
es un útil de botica comprendido en la 
denominación de «pulverizadores coa 
pera ele gomas y por consiguiente com- 
prendido en la partida a gue lo llevan 
los señores Vistas del ramo de Drogas,, 
Por unanimidad de votos, 

SE RESUELVE : 

Que la muestra N" 1 es de valor 
declarado al 25 por ciento, y la N" 2 
pertenece a la partida 3 fifi -¡ docena pe- 
sos 6,00 al 25 por ciento. 



m: TIPO DEL ORCJ 
SBuati-os Aires, Octubre 'i 6 de 1302. 

Desde c¡ 3 de Noviembre InchtsSy® 
hasta íiue?"á orHen, regirá eí tipo 'te 
ley ;a.9 3871 de 4 de Noviembre és 
¡899,'. .o sea ef líe un peso curso fe- 
gal por cuarenta y cuatro centavos ora- 
para cobrar di cursQ lega!,, ios desiy 
chioa & mo* 



iifeteé k jüsüuii e íestoión Publica- 



tepeeeióii General k Justicia 



Recaudación dei día 18 de diciembre 
be 1915 

Boletisn Oíicfal — „, , 1 119 30 

Boletín Judicial........... . ¡> 713 40 



S S32 70 



JbOgisiro k k Propiedad de ia Capital Ftóasf 



Movimiento de la propiedad íiinioeéde. 
-- inscripciones hechas e! 11 de Di- 
ciembre de 1915. ' 

Asamblea entre Polvorín y Fmilk* 
Mitre, lotes: 13, 16, 17, manzana A 
--- 30,31 por 31,17, pesos 500. — E. 
-- Pedro C. Yhirrakle. — A. •— Fran- 
cisco Barcia. 

Aristóbulo del Valle 1752/54, -- 10,00, 
10,00, 34,55, 34,50. pesos 3S.000. edi- 
ficado. - E. -— Jm-m C. RepePo. — 

A. luán León ídecardo. 

Aristóbulo del Valle 1740:48, — i M»> 
11,40, 10,80, 19,50, pesos 33.400, edifi- 
cado. -- E. -- Juan Repetto, A. 

— Juan León Piccardo. 

Coronel Salvadores 715, — 17,32 por 
14,29, pesos 6.000, edificado. 2/6 as par- 
tes indivisas. - - E. — Juan Trinca y 

Emilia Luisa Trinca. - A. — Daimira 

Trinca. 

Corrientes 3130 y 32 -- 8.65, 3 60, 
54,55, 55,40, pesos 11.333, edificado. 
1/6 parte indivisa. -- >':. — María Lui- 
sa Picasso. — A. -- Juana Vernaz/a., 

Canalejas 2765 — ■ 8,666 por 43,30, pe- 
sos 22.000, edificado. — E. -- Gustavo 
Lcttieri. — A. — - María Feola de ;)¡ 
Marco. 

Córdoba 1580 9!, -. 5,62 por 28/57, 
por Córdoba 159599, esquina Monte- 
video 803/25 — ■ 9,o26 por 24,308, edifi- 
cado, pesos 64,500. — E, Custodia 

Cocucci de ¡Marineíli, Alejandro Marinc- 
lii (concurso). A. — - Francisco ¡la- 
dino. 

Cabildo 3273 — - 24,20 por 47,96. pe- 
sos 34.456,81, edificado. — E. - Jtum- 

J. Dillon (concurso). — A, — Romea 
F. Bianchi. 

Charcas 3940, — '9,959; 9,638, '42//30, 
43,773, pesos 28.000, edificado. -- E, 

— Quintino Ambrosio. - A. — Nicolás; 

Belluscio. 

Charlónos 1670, — 8,666 por 25,98, 

pesos 3.160, edificado. — - E. César 

F. Po'g'gi. — A. ; — M. Pedro Nardi 
y Enriqueta Marcini de Nardi. 

Corrientes 2760 —- metros cuadrados i 



boletín oriciAi. 



Buchos Aires. Lunes 20 de . Diciejnbrc de 191? 



editrcado. — c 
- A. — Ramiro 



3,66, 9,23, 25,73, 

edificado. — E. 

— A. — Banco 



j ¿!,to, pesos 2Ü.UJU, 

- Antonio Azconas 

Llama. . - • 

Carabobo 460 — 8,66 por 53,69, pesos 
8.600, edificado. — .£.. — Sucesión Ma- 
nuel Seoane Gómez. — Guillermo Lo- 
ttermoser. . * 

Deán Funes 573 al 93 — 34,00, 37,230, 
58,106, .53,805, pesos 387.500, edificado. 

— E. — Celestino Verdier. — A. — 
Sociedad Mercado de Cereales a Tér- 
mino de Buenos Aires. 

Galio 1744 — 7,21 por 30,31, pesos 
22.000, edificado. _— E. — Elina .Gi- 
rondo. — A. — Taouíic Babbat. 

Gazcón 1455/57 -- 9,53 por 45,00, 
pesos 14.000, edificado. — E. — Banco 
«El Hogar Argentino»."— A. — Francis- 
co Berardp. 

Gama ira 1245 — 
28,90, pesos 7.283,61, 

— Domingo. Zocco.' 
«El Hogar Propio». 

Independencia 2883 y 90, — 7,80, 7,84, 
17,81, 17,00, Independencia 2892 v 900, 
esquina Deán Funes 804, — 9,09, 10,86, 
17,00, 15,89, edificado, pesos 100.000. — 
E. — Juan Irigoyen. — A.. ■ — Generoso 
Montero. ■ _ 

Mallín Rodríguez entre Aristób-u!o dci 
Valle v Wenceslao • Villafafie, lote 3, 
manzana _B. — 8,66, 8,66, 32,70, 31.58; 
pesos 12, /50. — E. — Emilio y Angei 
Beretta. .— A. -- - 'Ángel De Simona, 

Nueva esquina Caracas, lote 26, man- 
zana H, '— 14,22, 10,32, 18,47, 14,46; 
pesos 3.624,91, (6 metros en la ochava). 

- E. .-- Guillermo Ferrari. — A. — Tei- 

nio Migtiez. - 

Avenida San Martín esquina Chorroa- 
rín, ¡ote 8, manzana A, — 13,56, 11,85, 
12,55, 17,658, coi ímetros en la ocha- 
va, pesos 4.147, (1/5 parte indivisa). 

— E. — Guillermo Ferrari, José Cc;u- 
tti, David P. Rocca y Manuel B. Pi- 
fieiro. — A. — . Eduardo. Bonducl. 

Santiago del Estero 1460 — 9,742 por 



edificado. — E 
A. — Juan León 



60,62, pesos 50.000, 

— Juan Repetto. --- 
Piccardo. 

Thamcs, lote 32, manzana S, •-■ 3,66 
por 41,93: lotes 33 y 34, manzana S, 
-- 17,32, ' 17¡34, 49,70, 49,70; Godoy 
Cruz, lote 10, manzana V, — 8,66, 8,63, 
31,39, 31.07, lote 11, manzana V, — 
8,66, 8,68, 22.39, 22,07; Mürillo esqui- 
na Thamcs, lote 22, manzana V, — 
12,92, 12,74, 21,58, 21,88; Tnames 23 
al 26, manzana V, — 34,64, por 34,72; 
Godoy Cruz esquina Muñecas, lote 30, 
manzana X, — 11,00, 12,18,- 25,02, 25;38; 
todo en pesos 32.561,43, — E.. --- Este- 
ban J. Péndola. — - A¡ - Nuevo Ban- 
co italiano. 

Thamcs 20 esquina Martínez Rozas, 

— 11,25, 11,25, 13,09, 13,50; pesos 9.000; 
edificado. -- E. — ■ Manuel . Torrio Ro- 
d nVu.cz. — A. — Margarita Raffo. 

Úspallata 957, — 16,32, 8,66, 35,575, 
36,37, pesos 5.000, edificado. — E. -'-■ 
The River Píate Trust Loan and Ageney 
Company Limited. — A. — The Ángii- 
can Chureh ' Associaíi-ún. 

Victoria esquina Pozos, lote 5, — 12,6-1 
por 22,66, pesos 52.000, edificado. — 

E.. - Alberto Chovet. •— • A.-.— Juan 

Lassalle. 

Warnes 763, -- 8,666, 10,30, 29,06; 
'31,73, pesos 11.250, edificado. — E. — 
Banco tt"l Hogar Argentino;-. — A, --- 
Ramón A. Vargas. ■ . 

Zabala 3265 — 8,66, 8,95, 20,26, 22,53; 
pesos 5.160, : edificado. — E. -— ■ Teodo- 
ro de Bary -.(padre). — -A. ■-'■- Nicolás 
Orlando. ; ; 

Gobernaciones- Nacionales 
Río Negro 

Colonia General Roca, fracción C y 
D, del lote 8, agrícola, — hectáreas- 50, 
pesos 22.000, campo con lo existente. 

— E. • — Arturo Francisco Olmos. — . 
A. '■•— Alonso Ledesma Figueruelo. 

Pampa 
. Santa Rosa de' Toay/ lote .91, solar 
4, — ' 25 por 40, pesos '6.000, solar edi- 
ficado.' — E. ~~ José Cerezuela. — - 
A. — Tomasa . Recaído Lupercua. 

Santa .Rosa ele Toay, parte do la 
chacra 29, — hectáreas 49, área 1, cen- 
tiáreas .54, pesos 7.500, — E. — ; Juan 
Minaberrigaray. --•--' A. --■■ Mustafá Ña-, 
zor. 

Sección V, fracción B, lote 5 •— hec- 
táreas 10000, pesos ;245.998,19, campo' 
con io existente. — E. — - Federico Gó- 
mez Molina. — A. — ' Juan Haírick y 
Manuel Félix Viale. ' '_ 

Quemú Quetmi, sección 2, fracción 

"B, ¡ote 11, manzana A, solar 9 — 40 por 

20, pesos 300, — E. . — Juan" José De 

l/rrestarazú. — A.' — Félix 'Martínez'; 

Alta Italia, manzana 33, solar E, — , 
20 por 25, pesos 126. — E. ~ Sociedad 

Maggio Baraíegui y Cía. '— ' A, •— 
üeriiarcte Testifc- ■• ó ...'," ;. :- ..;ó : - 



I 



' ■■::■. Neucfueu 

Zapala, manzana 21, parte del solar 
6 — metros cuadrados : 525, pesos 1.155. 
— E. — Roberto G. Garrow. — A. — 
Martín C. Etchetuz. 

Resumen 

Por acto entre vivos, Capital fincas 
35, pesos 994.831,79. 

Por acto entre vivos, Territorios, fin- 
cas 7, pesos 283.079,19. 

Tota!, fincas 42, . pesos 1.277.910,98. 



Movimiento de la propiedad' fmraiebie, 
— Inscripciones hechas el 15 de Di- 
ciembre de 1915, 

Arroyo 1061 — 12,21 — 41,90 — 
34,76 "— 34,98, pesos 74.000, Edifi- 
cado. 

E — Inés Martr.a Vega y Ottnos 
Raúl y Ángel Altroao Vega y Ol- 
mos — A — Alfredo Mihura. 

Achega entre Núííez y Repubfiqueías 

— lote 13 manz. C '■— 8,66 — 8,66 

— 36,50 — 36,96, pesos 1.850. 

E — Felipe Restaño y Manuel Piazze 

— A — Angela Coscerta de Men- 
ditto. 2 

Avales entre Pampa v Echeverría" 

— lote 1 manz. F '--■ 8,33 -- x 30,97,' 
pesos Í.375. 

E . --- José María Gamas y Enrique 
Castilla — A -■■- Ángel Sautopuoli. 

Balita Blanca entre Lascarlo y Jonte 
-- lote 38 manz. F — 8,00 — 8„00 
-- 26,79 — 26,60, oesos 800. 

E —- Luis A. Sauzc A — Re- 
frenda Alvarez. 

Castro catre Rondeau y Chiclana -- 
lote 17 manz. B — 8,66 — 8,84 — 
37,07 — 35,05. pesos 8.038. 

E -- Bartolomé Razetti - A — 
José González. 

Dupuy entre Marcos Sastre y Santo 
Tomé — lote 2 hranzl 9 -- 8,66 x 22,52, 
pesos 2.730,49. 

E — Compañía de Tierras del Oes- 
fe — A — Grant Hargrcavcs. 

Derqu'i entre Pilar y San Fernan- 
do — lote 35 manz. A 10,09 — 10,2! 

-- 55,19 -- 5-1,14, pesos 4.400. 

E — Enrique Contera A — So- 
ciedad Anónima cPerussct y Dili- 
sheim». 

Escalada entre Merlo y Lobos — 
lote 13 -manz. 41 — 8,66 ~- 8,66 — 
41,261 — 41,169, pesos 1.040. 

E — Joseía Perrero de Gambaudi 
y Conc. Sebastián Gambaudi — A ~~ 
Mauricia Anzuate. 

Frevre 3288 — 8,66 9,09 -- 31.53 

34,15,' pesos 4.172,30, Edif. 

E — Soc. Fomento Urbano } r Rural 
-A- Ramón Morao. 

Ingeniero Huergo 350 -- 8,66 x 44,166. 
pesos 8.500, Edil. 

E — José Antonio Gómez --• A — 
Cataldo Molió. 

Ibera 3165 — 8.66 9,15 — 45.66 

48,13, pesos 6.226,67. f 

E Soc. Fomento Urbano y Rural -- 
A — Francisco Gabriel Roldan. 

Lafuenfe 933 — 8,66 8,94 — 16,69 

— 13,50, pesos 1.470, Edif. 

E — Luis Córtese -- A — Antonio 
Ccrrao-. 

Leopardi 222 — - 8,66 x 25,28. pesos 
1.000, Edif. — 1/2 iíul. 

E ■ — Domingo Bened-crtf — A. — 
Nicolás Oliva. 

Merlo esq. Guardia Nacional — lo- 
tes .1, 2, 40. manz. 45 — 27,1,31 — 
27,166—, 19,649 "--. 19.619, pesos 
2.640. . . 

E -— Sebastián Gambaudi — A : — 
José Moiitalbetti. 

Merlo . esq. Guardia Nacional — lo- 
tes 22, 23, y 24. manz. -40 — 26.698 
-- 17,852, pesos 2.640. 

E — Josefa Perrero de Gambaudi y 
Conc. Sebastián Gambaudi — A — 
Joaquín Bayón. 

Maiabia esq. Bcrut'i .— 8,49 -- 9,52 
20,78 — 20,78, pesos 16.000, (No hay 
más datos). 

E Carlota Brodersen de Dominico 
-A-Walter Raiscli. 

Martínez 6691 esq. Estcco 3300 '-- 
12,99 — 15.08 -- 19.00 — 19,78, pesos 
15.000,:. Edil. .."■'. 

I: — Félix Ambroseítí -~ "A — "Ma- 
nuela Diez. 

Martínez Castro 688 — 8,65 .— 8,70 

— .21,30 — ' 22,17, .pesos 7.030, Edi- 
ficado. • 

E — Luis Saíerno — A — ' Juan 
Canter. 

San Pedro ■ entre -Basualdo y" Guardia 
Nacional —"Tote 27 manz. 41 — 7,794 „ 
7,794 _, 44235' — . 44,20,. pesos 
1.440. ..'. - /", 

— É- — Conc. de Sebastián Gambaudi 
— A-- Carlos Lag'orio. .- ■ r .-:'.'■' , 

■ Simio. Tomé entre Bahía Dfanca -y 



CTirviicoy — lote 21 
8,00 — 10,07 - - 51,87 
1.400. 

E — Luis A. Sauze - 
Afilio Argentino Dasso. 

Soiís 523/523 „— 7,93 
sos 12,000 Edif. E — 
de Jiménez — A 

Saráchaga entre 



matiz. L 

— 52,57, pesos 

- A — Héctor 



x 15,16, pe- 
Lucia Lastra 

— Domingo Dagno. 

Cardoso y Bcrmú- 



dez, lote 4 manz. D. — 8,66 8.68 
17,01 16,83, pesos 1.000, E — Pedro 
Capdevielie, — A — Alfredo V. Duar- 
te. ' • 

San Pedrito 2862 — 10,00 10,00 54,74 
54,77, pesos 2.806 Edif. E" — Roque Ra- 
fl'ael, — A — Inés Pinero- de "Garuti 

Tucumán entre Billinghurst y Sadí 
Carnót — lote 6 8,66 8,65 28,419 28,247 
pesos 9.315,22 E — Enrique de Oloza- 
bal — A — Domingo D„ Attellis. 

Trelles 2681 al 2685 — 8,66 8,66 41.05 
40,80, pesos 2.7i37,50 Edif. 1/8 parte 
ind. E — María Maino de Bülglieroni 
— A — Agustín Pasut. 

Vertíz 1254 y Miguelefes 1251 — 
13,42 — 41.40 - 8,66 — 35,26. pe- 
sos 38,000, Edif. — E — Francisco- 
Agusíin Maimo — A — Alejandro Ruzo. 
Gobe.rnactotKs Nacionales 

Roca — manzana 9 — solar D — 
mts. ■ cds. 1.500, pesos 1,000. — E — 
Crsitób-al liervitt . — . A — Bernardo 
Santos. 

Roca —.manzana' 20 — solar C -- 



26,4 



,5 x 25,00, penso-s 1.,5QÍ) — E- 
Migei Inés •— A— Ángel José Matar 
Tierra del Fuego 

H — 10.000 de" 1, , 40,000 campo cot 
lo existente. No juay ¡más datos — E— 
Armando GarriGO — A — Carlos Mc- 
uénri 



<Z 



".1 



.de/ Behefy. 

Pampa 

Sección 2 — fracción 
dd lote 6 — fí — 152. 
69, pesos 7.648,84. 

Sociedad Santa-marina 
— Jacoóo Ginter. ■ • 

Sección 2 — fracción D - 
del lo'te S H, 100, pesos 5,003 
Sociedad Ssntamanna e hijos - 
Juan 



A — parte 
97, Cs., 



htar Nfi t5 t acusados de delitos «jn 
desempeño de cargos, y además el pri- 
mero de faltas <ju¡i" afectan la discipjuia. 
Quedan los procesados a disposición del 
referido . Tribunal, durante la tramita- 
ción de la causa-, crí. la callé Valle. 2472 
y Cuartel del Regimienta N? 4 á<& 
Infantería, respectivamente. •; 



Sobreseimiento provisional, ' imposición 
oe pe.s'a y cargo 

Por resolución de fecha 9 del co- 
rriente, se sobresee provisionalmente el, 
sumario instruido al Cabo 88, D. 15-, 
M. 538, Gumersindo Avila y soldada 
94 D. 24, Walter Radamés, pertene- 
cientes a! Regimiento N» 8 de Infan- 
tería, en cuanto a la accióai delictuosa 
por desaparición de la pistola Mannli-, 
■cher 4272 de acuerdo con el artículo. 
335 del Código de Justicia Militar.. ' 

Impónese al Cabo nombrado 10 días' 
de arresto por haber incurrido en falta 
prevista en el artículo 12 inciso- 22 cíe! 
Reglamento de Disciplina; formulártelo) 
sele cargo por cí anua desaparecida^- 
cuyo valor le será descontado' en dos 
cuotas. 



Imposición di:: tuna '■ ■ 

Wor resolución de fecha 6 del co- 
rriente, se impone ai soldado 91, i"), -f, 
M. 1536, José Lavagno, del Regimiento 
N« I de infantería '.; Patricios «, ía pena- 
de un mes de arresto, por babee incu- 
rrida -en falta, prevista, cu el artículo 
703_ dei Código de Justida ' Militar,- 
debiéndosele -" dar por compurgada cois 
e! tiempo sufrido de detención. 



As., 
e hijos 



. a - 

parte 
.. £.._ 

-A — 



Nacional 
386 — H. 



Ginter. 
Tierra del Fuego 

H — 10,000, pesos " 40,000, campo 
con- lo existente. (No hay más datos) 
E — Bernardo- Modrenich — A — Car- 
los Menéndez Behety. 
Adjudicación de; -Gobierno 
Chaco 

Resistencia parte del lote 
48, As.', 2 — A — a Emilio Zurk 

Transmisiones por causa de muerte 

Armonía 343 -■-- 7,361 x 25,98, pesos 
7,000, Edif. 

Sociedad Bartolomé Bernardeüo —A 
— Virginia Bernardeüo y Borgnia Ro- 
sa, Borgnia de Bernardelfo. 

B'anco Encalada .2560 — 20,00 x 49,36, 
pesos 30..445 — E— Manuel Avendafio 
A Roque Avendaño. 

Cementerio dei Norte — Sep. 1 — 
N- — J23 — Sección 17 — 0.866 x 
2,50, pesos 1.500". 

Sucesión Antonio García H - N"¡- 
co'.asa e Hipólitao Isabel García y Bri- 
tos. 

Ríobamba 243 8,66 x 29,877, pe- 
sos 44^14,39, Edif, — ' Almagro 145 — 
25,98 — 22,79 — 23,21, pesos 18,841.68; 
Edh". ' , ', 

Sucesión Angela Stencri ,y -f rancisco 
Arbtico — h —.Angela Leterina Roc- 
caíagíiata Carlos. Manuel. y Angela, Leo- 
nor' Bianchi y Censóla Francisco; Emi- 
lio Julio;. Carlos y María Virginia Cie- 
rta y Bianchi yjúau -.Carlos "Arbuéo 'y 
María Arbuco. 

Serrano 138S — 8^56 - — 8,66 — 
30,39 -- 32,20, pesas 13,000, Edif, . 

Sucesión Ángel Allip-randi H — An- 
gela, Pedro, Aqurtes,. Francisco, Regina 
Alliprandí y Raquel Butti ele. Aíliprandí. 
"R es irme n 

Capital por acto entre vivos' Fin- 
cas, -27 por pesos 252,681,11. 

Territorios acto entre vivos — Fin- 
cas, . 6 por pesos "95,148,84. 

Capital por. causa de muerte —Fin- 
cas 6, por pesos 115,501,07. . -- Tota!, 
fincas 39, por pesos 463,331,02. 



i'nisteÍG de Guerra 
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Justicia Milhar; "■— Elevación- v;í una 
causa a plenar1ó 

Por resolución de fecha 7 de Diciem- 
bre de '1915, se eleva a plénario, ante 
el Consejo -de Guerra- Mixto para Jefes 
y: Oficiales del Ejército y. Armada, la 
causa -instruida al -Mayor S, R.\ José 
Broches Oiazábaí y Archivista Roberto 
Garcíaj pertenecientes; al Distrito ••. Mi* 



E* &0üíÍK Oficnj, aparece por la tar-íí lodos 
8í días hábiles. 

Se envía directamente por correo o cualquier pun* 
lo de üa Repúbllca.o del exterior, previo pairo (teC 
taposte de !a subscriíjclón. Esta es semesíraf o'aaual» 
pnetíe ceEseíiíar en cualquier fecha, peco debe ter- 
síteaj- coa loa semestres- ile! año. 

Por ios afecros BiieHos y ia subscrlpdáf!, se eo- 
orz¡:&: 

Número ¿«5 oís, .' f 

Número zítbsuSo = 

húmero sirasado ¿e míxí át un me3.,,, » 

Semestre. t 

Kña. ,...,,,,.... s 

En Jainsetcicn de avisos, se cobrará U-ehitá cen- 
tavos moneda nadonal por ccnüraetro v por esdi» 
pubiieacióni consideráüdosí que veinticinco painbraa 
equivalen a hss ' centímetro. Las fraecio cea sneitores 
¡Se diez palabras, no e-í computarán. 

La pubiicadCa de ios Balances de las sccf edades 
Którtireas en el Boletín Oficíaí, se hará de aeuer, 
áo cea ia tarifa ordinaria con más el siguiente de- 
echo adiciona! Kjo 

(Decreto de 27 oz FeBítHRO r>£ ígp» 

Por caca Balance aüe ocupe menos <ie un cuarta 
(!/•£} de' página de Boletín, $ 3 «i., idera, ídc-ni, qu<j 
ocupe mis de 33 cuai.ío de página. y menos de me- 
dia (1/2), $ S : %., ídem, ídem, desde medk oigisa 
basta ona_(3), $ 8 ""«',., icietu, ídem, si ocupare ¿lía de 
■mía (í) página, en. -la orouorclón correspor,díeaie. 

Lee teparüaoaes de la Adniinistraeión Nac-ion.il 
Sebe-! tmMr a !a Dirección del Boletín Okci,u, pa» 
ra ser nsertatlos en ¿i, tetiosioa documento-s,- avi- 
sos, eíc, qoe requieran publicidad. (Acuerdo de! S 
de Maye de 1901). 

Lss Ef-ps.rtíc'or¡es públicas que 'deseen recibir 
BotETÍM . OncsAi, deben soüdtario'por coadsj'cta á€ 
Wttiitaie- de qne deperniap^ 



SUBSCRIPTORES 

: Se previene a l#s señores s*iibs- 
iCriptores a qtüeass ■ se les vence 
: -!a '8ft0s$ripcioA-eI-31 lelcerrkste, 
ase : íúm ■ 'renovarla aates fó I Q 
ígl'ier® prdsioit> 4 "-eí ia M»í= 
fJMfidéi, Saa Martín 439. - 



ÍNDICES 1E BOLETÍN OFíCUl 

■ Se aiisa a i©s Mm anima- 
dos pe se- encüeaíra a m dispi- 
eióa ios- índices M Boletín Oficial. 
correspondientes a los meses da 
-Enero' a.Qctnbre Inclasiíe del pré- 
senle -afio, coa excepción -del raes 
de Febrero que se halla "agotado, 
ios- .que - serán - entregados- en la 
:MiÉiisMcl0ü.(fíaa Marüi '488) 
á-i-i4Í|.ffl,los-iás-iiiife' 



BOLETÍN OHCI.AÍ, 



Bu-er.os Airo?, Lunes 20 de Diciembre de »01 > 
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JiHSrllJiENClÁ Di! IMS 

TRIBUNALES NACIONALES 

láapleacióa eompreitáe los lies 
le la Corte Suprema de todas las Cámaras 
Federales de la Nación, y de todas las Ca- 
laras Ordinarias de la Capital correspon- 
dktís a eada mes. Han aparecido los to- 
mos mensuales desde Firero a Diciem- 
bre 1910, !9H, Í8Í2, ,d Mee General 
de §i y Febrero a Noviembre de i9i3. 
Las sabscripeicnes se reciten enialnspeo- 
cióü General de Justicia. San Martín 130. 
Predi § | los tomes anteriores a Diciem- 
bre da Í9Í2. 1 de las posteriores es de 
| 3.50. 

DI6EST0 DE LA INSPECCIÓN 

GENERAL DE JUSTICIA 

Se aisa al pellico pe eak Áimí- 
íistración k los Boletines (San Martí 
439) se vende el Digesto de la ¡mf eetli 
General de Justicia a razóo de eaatw $m 
moneda tackal cada ejemplar. 

REGISTRO M FIRMAS 

PARA iÁS SOCIEDADES 

Lafespeecióa General de Justicia m 
el éjeto k pode? certificar o antenüear 

«tos e documentos emanados de Im so- 
adate coa personería jurídica, lia re- 
suelto abrir no Registro k Firmas k 
¡m aotoridad«s sociales. 

Paa registrar b firmas deberá p- 
sentarse en San Martin 438, de 2 a 4 p. m., 
copia leí acta de elección o del nomfea- 
Hiiento, eflinproinetiénácsfi a registrar tolo 
cambio inmediatamente k profecido, y M 
documentos ordenados por el Ári i* lelos 
decretes del 21 k Marzo y 3 de Abril de 
1912 (libreta ie eiolamefite o eertieaá 
k nacionalidad), ^im im, im tí k m 



urreccioses i attenoreí 

. ' «Astras 

Compañía Argentina tíe Peírájjo — 

Sociedad Anónima 

De acuerdo con el artículo 21 de los 
Estatutos, el Directorio de la «Asirá» 
Compañía Argentina de Petróleo So* 
ciedad Anónima, convoca a los señores 
accionistas a ,tina Asamblea General Ex- 
traordinaria que se celebrará el día 
Miércoles 22 de .Diciembre de 1915, a 
¡as 5 p. m., en el local de la Com- 
pañía, 25 de Mayo Na '293. 

Orden del día: 

1<* Aumento del capital. 

2'J Designación de dos accionistas que 
aprueben ci acta de la Asamblea. *■ 

De acuerdo con el artículo 23 de ios 
Estatutos -Jos accionistas depositarán m® 
acciones hasta tres días antes de la 
reunión en la oficina de la Sociedad, 
calle 25 de Mayo No 293 de 2 a 3 
de la trrde. — "Ei Presidente. 
i 'Diciembre N« 107-v-2í diciembre. 



Elección de dos directores ivthi 
Elección de síndico y 'síndico si 



G>.B 



ispecelóü .Geieml É Justiela 
Sai Martín 4S9 
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' CONVOCATORIAS A ASAMBLEAS 

y tires de swietóes 

en persoioría faríéics 

TíMífi íocíedad anónima o con personería Jt¡rf4.'cs 
tita obligada a comunicar a la Inspección General la 
kc-nvccatorM de sus asambleas. Las primeras deberán 
/¡curio diez días antes del Jijado para ¡a reunión, 
indicando fecha, hora, inca! y carácter de la asam- 
blea}' acompañando los diarios ano /ust(fiqaen la cav- 
Zacatona, ¡a memoria, balance, provecto de refórciat 
ti Estatuía, en su caso, y copia de todo deaimanio 
tabre asumas a tratarse p aae hajurn sido puestas con 
anticipación en conocimiento de los accionistas, Leu 
tociedades civiles fiaran esa comunicación el día mi» 
mo en que, según, sus Estatutos, liaya de comenzara 
ti Uamade a asamblea Una de las publicaciones dé 
toavocatorta- O cualquier clase de asamblea, deberá 
hacerse en el Boletín Oficial^ durante el plazo sen» 
lado en tí respectivo Éstaiato. Alt. 24— Acuerdo del 
11 Noviembre de 190$. 

En los casos do omisión a lo dispaesto en el ártica- 
á? anterior, la Inspección; General ao autorizará ¡a 
H-iíbüco-clán del balance correspondiente al mes o tri- 
mestre que fe stga,. sin previa investigación a la so- 
atdad-g confrontación de sus libros, sin perf nielo de 
tenerse como no cumplida la ley No ¡125 a los efec- 
ios de sa artimk 2a, Si la asamblea hubiere resmi- 
to aoéffitar los Estatutos, m ¿ettegerá ti pedida és 
éíífsífíúfts M teí tmiémet, ári, SS-m&m, ..- 



Compañía de Constntcciottes Urbanas 

y Rurales 

Sociedad Anónima 

Por resolución del Directorio, se con- 
voca a los señores accionistas para ia 
Asamblea General Ordinaria, qué tendrá 
tugar ei día 22 de Diciembre a jas 
diez antemeridiano, en su focal social 
de ía calle Rivadavia N° Í255. 

Ordest del día: ' , 

1° Lectura de la memoria. 

2° Presentación del balance anual 

3° Aprobación del balance y de la 
memoria, presentados. 

4° Elección de dos 'directores titula- 
res. 

5° 
tes. 

(jo 

píente. 

De acuerdo con el Arí. Í9 cte Jes Es- 
tatutos, los señores accionistas depo- 
sitarán stfs acciones en el local ce la 
Sociedad, Rivadavia 1255. de nueve- a 
oftee anienjeridiano, hasta tres días an- 
tes de! fijado para la reunión de la 
Asamblea. — Buenos Aires, Diciembre 
3 de 1915. — Eugenio Portal, presidente. 

4 Dicieinirre N° 207-V-22 'diciembre. 

«Centro VitivíKícola Nacional' 1 ; 
A los señores Socios 

En virtud de io resucito por !¡a Co- 
misión Directiva, se invita* a los se- 
ñores socios, de acuerdo a los ar- 
tículos. 18 y 27, e inciso j) del artícu- 
lo 10, a la asamblea general ordina- 
ria, que se efectuará ei -día Jueves 
30 de Diciembre de 1915, a las 8,30 
pasado meridiano, en ¡os sak-ses de! 
Centro, calle Lima 287, para tratar h 
siguiente 

Orden del día; 

fo Lectura y aprobación de ¡a rae- 
Dioria y balance correspondiente al ejer- 
cicio de 1915. 

2° Elección de los sniesübros titula- 
res en reemplazo de ios que terminan 
su. mandato: doctKífí Isaac M. Ühava- 
rría, seao.r Benjamsrí Nazar Aachore- 
na, señor Juan tortora y señor Fa- 
;b.ián Eícheverrigaray. Elección de los 
miembros supíentes en reemplaao dé- 
los que termináis su mandato: í»ge- 
uiero Carlos del Bonei, señor Aníc-nio 
Vicchi y señor jorge Boncfuc-I. 

Rogándole puntual asistencia, a;e subs- 
cribo de Vd, alte.. S. S. — Isaac IV!. 
Chavarría, ■ presidente. -- Ramón Vi- 
liardebó, secretario. 

! Art. 16. — Para que puedan cck- 
brars-e ias asambleas generales, será 
menester que concurran' personalmente 
o por representantes, la" mitad más 
uno de« tota! de socios, una hora des- 
pués de fa fijada para ¡a reunión, sin 
que se" consiga el cqt¡.6niíT.n estable- 
cido, se celebrarte con tí número de 
socios presentes. — Rarnór» Viüarc'e? 
bó, secretario. 

"So 291-v-SO diclcraore. 



Ñeras CftCfocalsriss 



Sociedad Italiana de M. S. C.uochi e 
Carrí-ífíerí , 
. Talcahuano. 1S5 

Se ínv^aiti a los socios a ls Asamblea 
Trimestral de 2 a ' convocación, que 'ten- 
árá Mu¿a¿ .el día 23 de! cometite a las 



1.2 y 3Ü p. m., eft'élalOca! social, para 
tratar la* siguiente'-: 
[ "'Ordeit del *dia: 

I Lectura acta anterior. 
Balance Trimestral. 
,. Presentación de un 'proyecto, para Ja 
fusión de ¡a Sociedad. 
Relación Administrativa . 
Correspondencia. — - El vüce secre- 
tario. 
E. 20 diciembre. N° 317-V-22 diciembre. 



Sociedad Boáe<fa Cooperativa áe 'la. 

Colonia Roca 

En Alien F. C. S. 

De acuerdo coa el Arí. 33 de los 
Estatutos, se convocan a los señores 
accionistas a la Asamblea General Ex- 
traordinaria, que tendrá lugar el día 2.1 
de Enero de. 1916 a las "4 p, ni., en 
el .local de la Bodega en AJicn, para 
tratar ¡a siguiente 

Orden del día: 
1° Elección del Presidente, Vice- 
presidente, un Vocal, Tesorero y Sin- 
dico «jupíente. 

v ,2" Fijación de! precio ú: h uva y 
condiciones de entrega de Sa misma pit- 
ra la próxima cosecha. — M. Beer.. vice- 
presidente en ejercicio.' 
E. 20 diciembre, N° 31.6-v.-S enero. 

Cwecatorias Asterfores 

«La Pístense! 

Sociedad Anónima 

Convócase a los señores Accionistas, 
a la Asamblea Anual, que tendrá lu- 
crar en el loca! social/ Avenida de Ma- 
yo 1249, 2a piso B,.t! día '1.7 de -Di- 
ciemtre de 191-5, a las 2 p. rci., y no 
habiendo número, el Martes 28 de l>¿- 
ci-embre ea las 2 p. nv.¡ .con los accio- 
nistas que concurran, a objeto de consi- 
derar ¡a siguiente 

Orden 'del día: 

^ te Prórroga del término ce Ja dura- 
ción de la Sociedad'. 

2a Consideración de Ja Me/noria y 
Balance Anua!, Cuenta de Ganadas y 
Pérdidas e' Informe 'del Síndico. 

3e Elección de 2 vocales titulares por 
3 años; un vocal titular por 2 años; 
un vocal titular por un atiq; "aar vocal 
suplente -por tres años; un vocal su- 
plente por 2 años; un voca'í suplente 
por un año; y Síndico titular y .sa- 
piente. 

■ Para asistir a la asamblea, puede re- 
tirarse la entrada hasta el' día antes 
de la fecha ¡ijada y Jebe tenerse pre- 
sente para stt casó el artículo 49" de 
los estatutos. -— Buenos Aires. Di- 
ciembre 17 de 1915. — El Secretario. 
E. 18 Diciembre Na 305-V-28 diciembre. 



«La Selvática» 
Sociedad Anónima 
Secunda convocatoria 

No habiéndose deposita-do las .Accio- 
nes necesarias para - ía . AsaBíToea de! 
30 de Noviembre úituno, se convoca 
nuevarneníe a ios señores Accionistas 
a ia Asamblea General Ordinaria, que 
i se celebrará o¡ día -Viernes 3Ü dé Di- 
ciembre a las 4 p. -ftir., cu e! focal 
de la Sociedad, Cangallo 466, para tra- 
tar ia siguiente: 

Orden del día; 

la Consideración y" aproterió;-; de la 
Memoria y Balance, ijonerad, co.rrespon- 
. dientes ai Ejercicio, ven-ci-Jo, eí 3í' de 
Agosto úítuno, 

¿a Elecccó» de Síndicos titular «'su- 
plente, por un año. 

3'a Designación de "dos Aeoc-nistas 
presentes, para aprobar y frranar el acta 
de fa presente As amble a. 

Para concurrir' a la Asamblea las A-a- 
ciones deben depositarse .t,n- la Caja 
de la Sociedad, un día antes de ía 
fecha señalada, o treinta días antes 
.en la Ban-que Céntrate Anvcrsoise/ en 
Amberes, previniéndose oue ía Asarn- 
bíea se celebrará con cualquier can- 
tioaa de ■ Acciones que estén repre- 
sentadas. — • Buenos Aires. Diciembre 
16 de 1915. '_ El Secretario. 
JE. 18 Diciembre K« 308- v -30 diciembre. 

Estancia Cecino Lépcz Líitíitatíá 

Sociedad Anónima (en liquidación) 

Convocatoria 

: Se convoca a los señores accionistas 

a la Asamblea General Extraordinaria 

.'qttctcijdrá íttgv fií: ¿ía, 7 úi Eaerot de 



lylo, a. _ las tres pasado meridiano, en 
e!. local Bernardo de frígoyen número 
693,. con el objeto d«o integrar la (1,0,-, 
níisióu Lficruidadorñ, nombrando iui reem- 
plazante al doctor den Nicolás E. Vi'tle- 
la, -fallecido. — Br-crios Aire?, Diciem- 
bre 17 de 1915. — La Comisión Li- 
quidadora. 

18 Diciembre Mo 3Í3-V-7 enero. 

Centro Despachantes tíe Aduana de la 
Capital 
Segunda convocatoria ■ , ; 
A los Sres. Socios: 

De aaierdo con íes artículos 10, 13 
y 15 (inciso H) de ios Estatutos, quedan- 
convocados los señores socios a concu- 
rrir a la Asamblea General Ord 'naris 
que tendrá lugar ei día Viernes 7 de- 
Enero de 1916, en e'i local social, Mo- 
reno 455, a las cuatro y treinta de la 
íarde, a fin de tratar la siguiente 
Orden del día: 

1° Lectura de la memoria anua!, 
cuenta de inversióo y balance genero i. 

2o Proyecto de rsíodiíicación de los 
Estatutos. 

3o Elección de cbico -miembros titu- 
lares, en reemplazo de los señores Fran- 
cisco Alemyra, Juan Al. Bonhenvo, Car- 
los E. Montfcrrand, José ' Piola y En- 
rique N. Ravina, y 'de los miembros 
suplentes que reemplazarán a los se- 
ñores Julio R. Risso, Laureano A. Bau- 
dizzonc, Héctor Tc-kcaej y Agustín Vig- 
nale-, y dos más h¿&t& completar e! 
número que. especííioa el artículo 1 í 
de la Carta Orgánica- Social 

4> Nombramieiiío de tres socios ac- 
tivos para, legalizar el acta, y para 
la aprobación del fealaace, conforme a! 
artículo 11 del Reglamento Interno. 

Debiendo celebrarse esta Asamblea 
con la presencia de cualquier número 
de socios que concurran, por ser ia 
.--seguuda citación-', y de acuerdo con 
el artículo 12 de los Estatutos. Se rue- 
ga ptmtual asistencia, — Buenos Aires,' 
Diciembre 16 de 1915. — - Pantaleán M. 
Sánchez, presidente. — Carlos E. Mont- 
ferrand, secretario. 

18 Diciembre Ni o 302-V-7 enero. 

La Fmttsísi 

Se citan a los socios de _esta Socie- 
dad, a ia Asamblea .Extraordinaria, flue 
tendrá lugar el Domingo 25 ' del co- 
rriente a jas 2,30 .p, S., el el local 
social, calle Avellaneda N° 3S85, para 
tratar la siguiente. / 

Orden Bel día: 

1° Aprobación de la fusión de la 
Sociedad italiana de Socorros Mutuos 
e Instrucción «La Floresta», con- otras 
sociedades similares j+alianas de Bue- 
nos Aires. 

2<> .. Nombramiyito de vrn delegado que 
junto con el presidente y secretario, y 
| con amplios poJeres, convengan las ba- 
i ses fuudanieiitales ele la fusión, autori- 
zando ai mismo tiempo al presidente y 
secretario para firmar el acta constitu- 
tiva, como cualquiera oba acta o docu- 
mento relacionados ecn ja fusión. 

■3° Nombramiento de dos socios pa- 
ra firmar el acta de 3a Asamblea. ' — 
LI secretario. 
E. 17 diciembre, N^ íQ-l-v-24 dicieinbre. 

Sociedad Porítügeesa úc Socorros 

Señores consocios: .. 

Por resolución de . la £'. D., se invita 
a ios señores socios a concurrir a ía 
Asamblea General Extraordinaria, que 
se realizara en e'í salón del «Centro 
Aragón» Tactiarí 253, a -las 2,30 pasa- 
do meridiano, el Domingo 26. del co- 
rriente para' tratar, üa-'siguiejite; 
Orden «eí día: 

1° Discusión y aprobación ele la re- 
forma de los actuales Estatutos. 

2 a Conceder a la C D. amplios po- 
deres para tramitar la aprobación del 
I Superior Gobierno de ia Nación. 

3 o Designación de dos socios para 
que juntamente con el presidente y se- 
cretario firmen el acta de esta Asam- 
blea, como ,prueba ele conformidad. — 
Buenos Aires, II de Diciembre de 1915. 
— Antonio L. Agn, presidente. — - Ar- 
thur da Eonseca ÁJexoiidre, secretario-. 
E. 17 diciembre. Mo 2Q6-V-24 diciembre. 



Teatro Getwrali Belgrano 
Sociedad Anónima 
Aviso de convocatoria :. 

Nfo habiendo podkío efectuarse por 
falta de número legal ía Asamblea Ge- 
nera! Extraordinaria del 'día 6 del co- 
rriente mes, se cita a ios señores ac- 
cionistas de esta Sociedad, a segunda: 
convocatoria para el 29 del corriente 
a. 'las -cuatro pasado meridiano, en.. la' 
calle Rivadavia. áúiReró $33r coníel. pbjc- 



!;■■■>[ rriN oeícial 



Luicim^ \:r.~. I. ■;;•■.•- '.O de ( >h icmbr.- de l r -M5 



to de tratar sobre la misma orden del 
día que se había fijado para la primera 
convocatoria : 

1° Dar cuenta del estado, de !a So- 
ciedad y de la marcha de los nego- 
cios, 

2" Resolver sobre la liquidación de 
la Sociedad. 

C Renuncia colectiva del Directorio 
V nombramiento de una comisión liqui- 
dadora, i 

De acuerdo a las prescripciones re- 
glamentarias y Código de Comercio, 
la Asamblea tendrá lugar con cualquie- 
ra que fuese el número de accionistas 
presentes. — El See, e i, o. 

15 Diciembre N° , 27o-v-29 diciembre. 

Compañía General de Envases 
Sociedad Anónima 
Calle Caseros 
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rda a los señores accionls- 
puesto en los artículos 52, 
i los Estatuios, y asimismo, 
rendóse esta Asamblea con 
invocatoria, las resoluciones 
en,, en la misma, son ele acuer- 
•rtículo 51, válidas para todos 
— Buenos Aires, 'Diciembre 
3. — El Directorio. 
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Ganadera de Puerto Coylc 
¡rdo con cl articulo 14 de ios 

de esta sociedad, se convoca 
eres accionistas a la Asamblea 
rdinaria que tendrá lugar ci 
íembre próximo^ a lat¡ '¿ p. lm, 
al de la Sociedad en Puerto 
ra tratar la siguiente 
Orden del día : 

ebación de la Memoria, Ba- 
eral y cuenta de Ganancias y 

ción de un Síndico, 
eres accionistas deberán pre- 
esta Oficina sus acciones o 
del Banco Anglo Sud Ameri- 

)., de Río Galleóos, con tres 

riticipación al fijado para la 

para retirar el boleto de 

— Puerto Coyle, Noviembre 



siembre N c 



r l-v-3 enero. 



< Las Alameda'?» 
Sociedad Anónima 

Se convoca a los señores accionistas 
a la Asamblea general ordinaria que 
se verificará el viernes 31 del corrien- 
te, en el estudio del doctor Barroeta- 
veña, calle Maipú 234 a las 5 de la 
tarde, para tratar la siguiente 
Orden del día : 

Lectura y aprobación de la Memo- 
ría v Balance General del ejercicio 1914 
1915. 

Elección de dos Directores en reem- 
plazo de los salientes. 

Elección del .síndico. — Buenos Aires 
Diciembre de 1915. — El Secretario. 
E 14 Diciembre Ne 272-V-31 diciembre., 

centro de Consignatarios de Productos 
del País 
Sociedad Anónima 
857 Sarmiento 857 
Convocatoria a la Asamblea General 

ordinaria clel 3 de Enero de 1916 

Por disposición del Directorio se con- 
voca a los señores accionistas de la 
sociedad anónima (-Centro cíe Consigna- 
tario; de Productos del Paisa, para 
la Asamblea general ordinaria que se 
efectuará cl día 3 de Enero próximo, 
$t las 5 }■ 30 p. ni., en su local propio. 
Sarmiento S57, con el objeto tic tratar 
la siguiente 

Orden del día: 

1e Lectura y aprobación de la memo- 
ría, del Balance y de la cuenta de 
Ganancias y Pérdidas, hasta el 28 de 
Noviembre de 19! 5. 

2'» Elección de cuatro Directores ti- 
tulares por dos años, en reemplazo de 
los señores Mariano F. Agüero. Fran- 
cisco Ojáin, Beltráu Sansot y jorge 
R. Campbell, que terminaron su man- 
dato. 

o'-> Elección de cuatro Directores su- 
plentes por dos años, en reemplazo 
de ¡os señores Juan Bayona, Jorge R. 
Campbell y Carlos Patrón Costas, que 
respectivamente, substituyeron a los Di- 
rectores titulares, señores Juan T. Ára- 
los, Antonio S. Crottzeí y Ángel Véiaz, 
que renunciaron, y del Director suplente 
don Martín E. Iraizos, que también 
renunció; y 

4 r -' Elección de un síndico -titular v un 
suplente, en reemplazo de los señores 
Martín Etchart y Rodolfo Ouillón, cu- 
yo mandato ha terminado. 

Nota -- De acuerdo con lo dispues- 
to en el artículo 33 de los Estatuios 
los señores accionPías presentarán sus 
certificados de acciones en cl local so- 
cial, hasta el 31 del corriente y reti- 
rarán allí sus tarjetas de cidrada, a 



Orden del día 
Asamblea ordinaria 

I o - Lectura y consideración de la Me- 
moria y Balance del tercer ejercicio, 
vencido" el 30 de Setiembre de 1915, e 
Informe del Síndico sobre ambos docu- 
mentos. 

2 o - Elección de siete Directores titu- 
lares y de tres Directores suplentes, 
por el término de tres años, por haber 
espirado c\ mandato de los actuales. 

3e Elección del Síndico tarjar y 
del Síndico suplente, ambos por un 
año. 

4o Designación de dos accionistas 
que, en representación de la asamblea, 
intervengan en la redacción, aproba- 
ción y firma clel acto de la misma. 
Asamblea extraordinaria 

lo Consideración y resolución de la 
proposición del Directorio sobre la di- 
solución y liquidación, de la Sociedad. 

2 o - Designación de dos accionistas 
que, en representación de la asamblea, 
intervengan en la redacción, aproba- 
ción y firma del acta de la misma. 

Se previene a ios señores accionistas 
que, para poder formar parte de ambas 
Asambleas, deben depositar en la Secre- 
taría de la Sociedad las acciones o reci- 
bos que los acrediten tales, basta tres 
días antes del señalado para su celebra- 
ción. — Buenos Aires,, 7 de Diciembre 
de Í915. -- El Secretario General. 
E.10 Diciembre. Na 242-v-2í diciembre. 

«Sindicato Lacíona» 
Sociedad Anónima 
Se convoca a los señores Accionistas 
para la Asamblea General Ordinaria, 
que tendrá lugar el día 29 de Diciembre 
de 1015, a las 4 p.m., en el ¡ocal calle 
Corrientes No 741, paca tratar la siguiente 
Orden del día: 
D Lectura y consideración de la Me- 
moria, Balance, Cuenta de ('Ganancias 
y Pérdidas-, Imputación de utilidades e 
informe de! Síndico correspondiente al 6" 
Ejercicio terminado el 30 de Septiembre 
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2» Elección de sindicó y síndico "su- 
plente. 

3° Designación de dos acriojnista^ pa- 
ra aprobar y firmar el acta de la pre- 
sente Asamblea. ' 

Se previene a los señores accionistas 
que para concurrir a la Asamblea, de- 
berán depositar sus acciones, recibos 
u otros comprobantes, en las oficinas 
del 'Banco, hasta dos días antes del fi- 
jado en la convocatoria. 

Los que concurran en representación 
de otros accionistas, presentarán los po- 
deres respectivos. — Buenos Aires, Di- 
ciembre 7 de 1915. — Ei Secretario. 

9 Diciembre No 239-V-2Í diciembre. 

Compañía de Irrigación y Tierras en 
Mendoza (en liquidación) 

Charcas 1250 — Buenos Aires 
Se convoca a los señores accionistas 
a una Asamblea General Extraordina- 
ria, que tendrá lugar el 27 de Di- 
ciembre de 1915 a las cuatro pasado me- 
ridiano, en el local del Banco Francés 
del Ea'o de la Plata, calle Reconquista 
N° 157, para tratar la siguiente 
Orden del día : 

10 Prórroga del plazo fijado para 
la liquidación. 

2o Nombramiento de dos accionistas 
para firmar el acta de la Asamblea. 

De acuerdo con el Art. 27 de los 
Estatuios, las acciones serán deposita- 
das 'hasta 3 (tres) días antes del fijarlo 
para la Asamblea, y dicho depósito, 
deberá 'hacerse en el Banco Francés del 
Río ele la Piata. — Los Liquidadores. 

7 Diciembre No 2!7-v-27 diciembre. 
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Compañía Industrial de Electricidad del 
Río de la Plata 
Canning 3711 
Convocatoria 

Se cita a tos señores "Accionistas a 
la Asamblea General Extraordinaria, que 
tendrá lugar cl 27 del actual a las 3 
p. m., en ei local, Calle San Martín 
número 132: 

Orden del día: 
ar titular \<¡ Modificación de ios artículos 1, 
or León I 2, 10, 21, 30 y 41 de los Estatutos 
ento. j Sociales e inserción de un nuevo ar- 

dores^ titula- I tícuSo sobre emisión de obligaciones. 
:>res_ Eduardo ¡ 2<-¡ Designación de dos accionistas pa- 
'' vira aprobar y firmar el acia de la Asam- 
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terminar 



r ceno 



fin de acreditar su dí 

mar parte en ¡a Asamblea. 

Aires, 15 de Diciembre de 

Francisco Ojám, secretario. 

E 14 Diciembre No 269-V-3 enero 
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Tienda «A La Ciudad de Londres» J- 
Bruu y Cía, Limitada 
No habiéndose depositado el número 
suficiente de acciones para la tercera 
Asamblea General Ordinaria de Accio- 
nólas, que debía celebrarse al 30 de 
Noviembre ppdc, se cita nuevamente 
a los señores Accionistas, o ara el día 
22 de Diciembre de 1915, a ¡as tres de 
la tarde, en los escritorios del Directo- 
rio ríe la Sociedad, Corrientes 999, Bue- 
nos Aires, para tratar la siguiente, 

Orden del día: 
<¡° Comunicación del balance v de 



para ¡ 

E, 10' 

Centre 

Ve' i 

Asa ¡ni) 

cd-á Iu 



,m 



y pérdidas, a 



la cuenta ele pamau 
31 de julio de'1915; 

2" Nombramiento de dos Directores, 
en reemplazo de los señores doctor 
Benjamín Dupout y jorge Dudouí, di- 
misionarios, y de los señores Luis Aüat'd 
y Pablo Brun, que salen por turno y 
pueden ser reelectos. 

3" Nominación de un Síndico v su- 
plente. 

Se recuerda a los señores Accionistas, 
que de acucíalo con el artículo 2! dé- 
los Estatutos, la Asamblea tendrá lugar 
con el número de acciones ''Cnresen- 
-tadas en ella. — Buenos Aires, Di- 
ciembre 11 de 1915., ■— Georges Ku- 
neyl. Presidente. 
E, 13 Diciembre No 264-V-22 diciembre. 

La Frutícola del Río Colorado 
Sociedad Anónima 

De acuerdo con lo establecido en 
los artículos 37 y 58 de los Estatutos 
de la Sociedad, se convoca a los seño- 
res accionistas a la tercer asamblea ge- 
neral ordinaria y a la primera asamblea 
extraordinaria, que se celebrarán el día 
27 ele Diciembre de 1915, a las 4 
p.m., en el local Avenida de Mayo nú- 
mero, 62.1, para tratar la siguiente;. 



ea Uei 

ar en 

de 1 

de D 



bica en unión al Presidente y Secreta- 
| rio. 

dos direelores suplentes | Para asistir tocio accionista deberá de- 
ñores Ernesto j posiiar sus acciones en ia Administra- 
ez Manan, por j ción, — Calle Canning 3711 — hasta 
í tres días antes del citada para la 
asamblea. 

Se previene a los señores accionislas, 
que para la validez de la Asamblea, 
en necesario ia presencia de tres cuar- 
tas partes del capital integrado, '(ar- 
( tículo 30 de los Estatutos)/ — Él Di- 
I recíorio. — Buenos Aires, Diciembre 
blca, los I 3 de 1915. 
dar en i E. 7 Diciembre N-o 210-V-24 diciembre. 

ideados | . 

fijado ¡ M. S. Bagíey y Cía. Lída 

El" Di- j Avisan a los señores Accionistas, que 
I desde el día 13 de Diciembre y de- 
e. No 25Í-V-29 diciembre, j más días hábiles de 9 a 11 a. nu, 

,. i se pagará en el local social el D¡- 

'oríadores y Barraqueros I viclemío acordado en la última Asarn- 
a los señores socios a | bica. — El Secretario, 
ral Ordinaria, la que ten- I E. 7 Diciembre N ,J 216-7-27 diciembre, 
i Sala de la Cámara del j .,^.<^,-.. 

Bolsa de Comercio, el «El Diario Español» 
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Sociedad Anónima 
Convocatoria 
día: j De acuerdo con lo que dispone el 

tcióu de la me- | kñ. 347 del Código de Comercio, se 
los dos últimos | convoca a ios señores accionistas para 
¡ la asamblea genera! ordinaria que se 
t continuación c ! celebrará en nuestro local social, calle 
clel Centro. | Victoria 659, ei día 30 de Diciembre 

ccion de la nueva Comisión Di- ! de 1915, a las 2 y 1/2 pasado rneri- 
i hubiera lugar. j diano, a objeto de considerar la si- 

Se hace présenle que en virtud de lo ¡ guíente 
dispuesto .por ei artículo 2(i de los j Orden del día: 

Estatutos, se tomará resolución con el ¡ 1° Lectura, discusión y -aprobación 
número de socios que' concurran. — j de la memoria, balance y cuentas de 
El Presídeme.- ¡ganancias y pérdidas, 
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Banco del Comercio, en Liquidación 

San Martín 233, 1er. piso 

Segunda convocatoria 

No habiéndose podido constituir la 
Asamblea General Ordinaria convocada 
para el día 6 del corriente, por falta 
de representación del capital necesario, 
la Comisión Liquidadora ha resuelto 
convocar nuevamente a los señores ac- 
cionistas para el día Martes 21 del 
corriente a las tres y treinta pasado 
meridiano, en el local del Banso Ítalo 
Belga, para tratar la siguiente 
• Orden del día: 

lo Consideración de la Memoria y 
Balance General, . , • ,- ; ¡ 



iembre. ! 2" Elección de un Sindico titular y un 
Síndico suplente. 

3° Elección ele tres miembros del 
Consejo de administración por 'chas años, 
en reemplazo de Sos señores Vicente 
Sánchez, León Duran y José Gonzá- 
lez Pellicer, que terminan sus ' man- 
datos. 

4o Designación de tíos accionistas 
para firmar ei acta de la asam- 
blea. 

Nota: Para poder asistir a la asam- 
blea, los señores accionistas deberán 
depositar sus acciones en las oficinas 
de esta sociedad, por lo menos con tres 
días de anticipación a la fecha desig- 
nada para ia celebración de dicho ac- 
to, — , Buenos Aires, Diciembre, ó d,e 
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1915. — Casimiro Prieto Cosía, secre- 
tario: administrador. ." "' 

No 229-V-29 ■ diciembre. 



«BristeS Hotel» 
Mar del Plata 

Sociedad Anónima en Liquidación 

Se llama a los señores accionistas 
de esta sociedad a la asamblea general 
extraordinaria, que se celebrará el día 
31 de! corriente, a las 4 pasado meri- 
diano, en el escritorio del señor Pre- 
sidente, calle San' Martín 132, para 
tratar la siguiente 

Orden del día: 

1° Informe del Directorio liquidador 
sobre el estado de la liquidación. 

2° Consideración del arreglo ad re- 
ferémdmn con la Compañía Nacional 
de Grandes Hoteles, so.bre cancelación 
de la deuda pendiente. 

3¿> Nombramiento de dos accionistas 
para firmar el acta. 

Se previene a los accionistas que pa- 
ra asistir a la asamblea es menester 
depositar sus acciones en la Secreta- 
ria de la sociedad 1 , calle Florida 248, 
Escritorio N<> 9, ne 2 a 3 pasado 
meridiano, hasta 10 días antes de la 
asamblea — Art. 13 de los Estatu- 
tos. — Buenos Aires, Diciembre 4 de 
1915. — Eí Directorio Liquidador y El 

No 230-V-29 diciembre. 



cimíenío Víti Vinícola «Palmi- 



Sociedad Anónima 

o habiendo tenido lugar por falta 
número de accionistas la Asamblea 
ro.-ada para el 3 del corriente mes 
convoca nuevamente a los señores 
orbsias para la Asamblea General 
raordinaria de! día 20 de Diciembre 
i ente a las 3 pasado me lidia fio, en 
iras 123, para tratar la siguiente: 

Orden del día: 
utorizar al Directorio para que en 
ibre de la Sociedad asuma el rol 
querellante en eí juicio criminal a 
■¡itarse ante los tribunales de Men- 
:i. — P. jáureguí, secretario. 
ó Diciembre. N° 210-V-20 diciembre. 



Liga de Deseosa Comercial 
Asamblea General Ordinaria 

Se previene a 'os señores. Socios, que 
la Asamblea Genera! Ordinaria, del co- 
rriente año. tendrá lugar en el local 
de la l.is;a, Bartolomé Mitre 835, ci 
Jueves 23 de Diciembre, a las 4,30 pa- 
sado meridiano, (artículo 44 de los Es- 
tatutos). 

La orden del día, es la siguiente: 

1° Lectura de la memoria correspon- 
diente a 1915, e informe de la Presi- 
dencia sobre la marcha de la institu- 
ción. 

2" Consideración de las mociones pre- 
sentadas por los señores Socios, de 
acuerdo con el artículo 49 de los Esta- 
tutos, 

3° Nombramiento de 10 Vocales y 
"4 suplentes del Consejo Directivo, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
4-1 de los Estatutos. 

4" Elección del Tribunal Arbitral, (ar- 
tículo 4i). 

5--> Elección de la Comisión Revisora 
de Cuentas, (artículo 51). 

6° Escrutinio. 

Advertencias 

1° Se hace presente a los señores 
¿ocios, que no podrán hacerse repre- 
sentar en la Asamblea sino por sus 
socios, gerentes o apoderados que ten- 
gan uso de la firma social, entendién- 
dose que ese derecho no podrá ejer- 
cerse por simples ernp'-eados o extraños 
que no revistan tal carácter. 

2° Los Socios deberán acreditar su 
personería, por medio de tarjeta que 
se les remitirá oportunamente. — Bue- 
nos Aires, Diciembre 4 de 1915. — 
Antonio _León Lanusse, presidente. — 
R. P. Canales, secretario. 
E. 4 Diciembre No 199-V-23 diciembre. 



Sociedad Anónima Estancias y Colo- 
nias Eugenio Alemán — Limitada 

Se convoca para la Asamblea General 
Ondina ria que tendrá lugar el día 22 
del corriente mes de Diciembre a las 
6 p. ni., en la calle Moreno 1442 para 
tratar la sieuiente 



Orden üel día: 

1.a Lectura x aprobación de la : Me- 
moria, Inventario 'y Balance del ejerci- 
cio vencido el 31 de Octubre ppdo., 
y dei dividendo propuesto. 

2« Informe tíei Síndico. 

3a Elección de los Síndicos titular 
y suplentes, y de un Director titular 
y otro suplente por terminación de man- 
dato. 

4» Aprobación de anticipos hechos en 
cuenta' corriente a los accionistas y fija- 
ción de los que deberán efectuarse en 
el corriente ejercicio. 

5» Autorización para utilizar el cré- 
dito de la Sociedad. 

fia Designación de dos accionistas pre- 
sentes para aprobar y firmar el acu- 
de esta asamblea. — Luis Pelufí-o. 
4 Diciembre Na 196-V-22 diciembre. 



4° Elección de un Síndico.- titular y 
un Síndico suplente. 

5o Nombramiento de dos Accionistas, 
para aprobar y firmar . el Acia de la 
Asambleea. 

"Se previene a los señores. Accionis- 
tas, que de acuerdo co'ii lo dispuesto 
en el artículo 52 de los Estatutos, pa- 
ra tener derecho a concurrir a la Asam- 
blea, deberán depositar en la Secretaría 
de ¡a Sociedad, tres días antes, por 
lo menos, del fijado para la reunión, 
sus acciones o recibos provisorios. 

De acuerdo con ese depósito se ex- 
pedirá a "¡os interesados, las boletas 
de entrada, con indicación del número 
de votos que corresponda a cada Ac- 
cionista, por derecho propio o en re- 
presentación. — J. EL' Clark, Gerente, 
E, 26 Noviembre No 126-V-20 diciembre. 



W/\/^^w 



Banco 



Proveedor del Río 

Convocatoria 



deLa Plata 



Por resolución del Directorio se con- 
voca a los Señores Accionistas a ¡a 
Asamblea Ordinaria que tendrá lugar 
en las oficinas "del Banco, Sarmiento 
757, el Miércoles 22 del corriente, a las 
i p.rn., con el objeto de tratar la si- 
guiente: 

Orden del día: 

1.: Lectura y consideración de ?a Me- 
Bioria, Baíance General- y Cuenta -de 
Ganancias y Pérdidas correspondientes 
ai 8° ejercicio cerrado el 31 de Agosto 
próximo pasado. < 

2. Elección de tres Directores que 
tennúian su mandato, cuatro diré afores 
suplentes, Síndico y Síndico Suplente. 

3. Nombramiento- de dos accionistas 
para que en representación de la Asam- 
blea firmen el acta de la misma. 

De acuerdo con el Art. 25 de ¡os Es- 
tatutos, los señores Accionistas debe- 
rán depositar sus acciones en las ofi- 
cinas del Banco hasta el 20 del corriente 
a las 4 p.rn. — Buenos Aires, Diciem- 
bre 3 de 1915. — El Secretario . 
E. 3 Diciembre. N° 193-V-20 diciembre. 



Compañía Fosforera Argentina 
Sociedad Anónima 
Convocatoria 

Por disposición del Directorio, se con- 
voca a ¡os señores Accionistas, a la 
Asamblea Genera! Ordinaria, que tendrá 
lugar ei día 23 del corriente a las cua- 
tro p. m., en su loca! Sarmiento nú- 
mero 6-13, (Escritorios 511, 512, 513). 
para tratar la siguiente: 

Orden deí cha : 

lo Aprobación del balance, conside- 
ración de la memoria anual: y sanción de 
¡a distribución de beneficios. 

2a Elección de tres Directores Titu- 
lares, cor tres años, en reemplazo de 
¡os señores doctor César Ameghitio. 
Felipe ele la Hoz, y Francisco Píeuovi. 
salientes por terminación de mandato; 
de dos .Directores Suplentes, de Sín- 
dico y Síndico Suplente, por un año. 

3 n Nombramiento de dos Accionistas, 
para aprobar y firmar el acta. 

Para tener derecho de asistencia y 
voto en ¡a Asamblea, los accionistas, 
deberán depositar sus acciones con tres 
días de anticipación, (articulo 28 de 
los estatutos). — Buenos Aires, Diciem- 
bre D de 1915. — El Gerente'. 
E. 2 Diciembre N« 182-V-20 diciembre. 



Banco Argentino de Hipotecas y Edi- 
ficación 

Calle Lavaile N° 666 — Buenos Aires 
Asamblea General Ordinaria 

Primera Convocatoria 

De conformidad con lo prescripto en 
sil artículo 347 del Código de Comercio, 
se convoca a los señores Accionistas 
a la Asamblea General Ordinaria, que- 
tendrá lugar el día 20 de Diciembre 
próximo, a las 4 p. m : . t en Ja calle 
San Martín N° 361, para tratar la si- 
guiente, 

Orden del día: 

1° Lectura, consideración y aproba- 
-clon de la Memoria, Balance y Cuenta 
de Ganancias y Pérdidas, correspondien- 
tes al tercer Ejercicio, vencido el 30 
de Septiembre de 1915. 

2" Resolver sobre la distribución de 
utilidades, que propone el Directorio. 

3o Elección de nueve Directores ti- 
tulares y tres Directores suplentes. Ar- 
tículos 25 y 26 de los Estatutos. 



BALANCES 
de Sociedades kñéúmiñ 



La presentación de ios do ai mentes mencionados pot 
la Ley A'o 677S, con referencia a los Arís. 361 y 362 

. del Código de Comercio, se hará por tas sociedades 
anónimas nacionales anualmente en el tiempo y for- 
ma que determina el Art, 21, 

Dentro de ¿os quince días de aprobados definitiva- 
■nente por la asamblea, y acompañado de la copio 
utienticada del acta, se 'presentará para su publica- 
ñon el balance respectivo con la cuenta de ganancias 

pérdidas, indicándose en el encabezamiento la jceh$ 
de la asamblea, y si ésta modificó el balance spmeii- 
do por el Directorio o lo aprobó sin modificaciones 

Las sociedades anónimas .extranjeras que no ma 
nejen otros fondos que los provenientes de. sus accio- 
ne s t presentarán dentro de los sesenta' días de veñ- 
udo el ejercicio un balance o estado demostrativo de- 
'aliaao de las operaría es que han practicado en i 
nais, o bien, dentro de cincuenta citas de aprobado 
?l balance sometido a la asamblea, de accionistas cele- 
brada en el domicilio de la sociedad La opción di 
este último temperan: culo deberá comunicarse denín 
los sesenta dias de vencido eí ejercicio. 

Las sociedades anónimas que guarden o maneje?, 
toados públicos o dineros que no provengan sxcíusi- 
vacuente de la colocación de sus pociones, presentarán 
trimestralmente, dentro de los treinta días, el balancé 
¿a las ove.racion.es del trimestre* 

Los Bancos y ¿as sociedades comprendidas en et 
Coi, 363 del Código ds Comercio, presentarán en et 
'iiismo plazo de las anteriores el balance mensual. 

Para las sociedades que icnoan su. domicilio fueru 
de la Capital, los plazos vencerán con la salida de, 
a-rimer correo después de transcurridos .\ 

Para las sociedades que ira can esiablecindentc: 
enera del asiento del Directorio Central, los plazo; 
de presentación de ios balancee* mensuales, o trlnwS' 
trates, comenzarán con. la salida del primer corree 
cara el asiento del Directorio, después de vencidos ¡o:- 
treinta dias respectivos. Art, 55— -Acuerdo del 17 a\> 
Noviembre de 1903. 

Las sociedades que no dieren cumplimiento a Ioí 
precedentes disposiciones, en ios términos establecido^ 
incurrirán en las multas que sanciona la ley (No 5125} 
cuya graduación fijase así: § 200 en la primen 
vez; 1> 600 en la segunda y $ W0G en todas las de 
md.s, sin perjuicio de la publicación omitida y de ¿<. 
Investigación que procederá a efectuar la ¡nspecciór 
General de justicia, a ios efectos de las demás res 
üonsabilidades legales que puedan derivarse de í§ 
¿misión. Art. 69 -ihidem 

El Boletín Oficial no recibirá ninguna copia de. £&■ 

fcñce que no sea perfectamente legible en todo su cok 

tenido y s en su caso, con la. traducción de las firmas 

: debiendo todo error o enniendaiura presentarse sed 

i%do con Vo Bv de la Inspección General cíe Justüú 



CRÉDITO POPULAR 



Sociedad Anónima para consumos y coits" 
tracciones 

Avenida de Mayo No 1343 

Amarizada por Decretos del Poder Ejecu- 
tivo de fechas 8 de junio de 1906 y 3.3 
de Febrero de 1912 

Capital Autorizado $ '% Í.00O.C00 

:- Emitido, subs- 
cripto y realizado. ... . » :> 530.300 

Corresponde de la I a a la lí serie 

Inventario y Balance General al 31 de 
Agosto de 1915 — 9o Ejercicio 

Aprobado sin modificación por la Asam- 
blea Genera! Ordinaria celebrada el 26 
de Noviembre de 1915. 

ACTIVO : S m/1 



Obligaciones a Cobrar: 

i Valores en cartera - 201715 9ó 

j. Caja y Bancos: 

¡Existencia en efectivo 20492 86 

Asumios Legales: 
Créditos en gestión 334180 63 



Valores en custodia: 
Saldo de esta cuenta. . . . 

Acciones en Depósito:' 
Saldo de esta cuenta....... 

Muebles y Útiles: 
Los t xistentes 

Ganancias y Pérdidas. . . . 



PASIVO 



Capital: 
Emitido . . , , 

Fondo de Reserva: 
S3ldo de esta cuenta 

Acciones en Garantía del 
Directorio: 
Saldo de esta cuenta 

Títulos en Garantía: 
Saldo de esta cuenta 

Acciones Fundadoras: 
Ejercicios atrasados , 

Dividendos: 
Ejercicios atrasados 

Caja de Ahorros: 
Saldo de esta cuenta ,. 



16540 — 
75620 — ' 

1 

. . 37^9 46 

_ 21681 Sft 

674310"7fr 

$ m/1 



530300 — 
31007 70 

75620 - 

16510 — 

836 66 

9378 48 

10627-92 
"674310 76 



Oetíiosíracián de ¡a cuenía efe- 
Ganancias y Pérdidas 



DE 



Gastos Generales- 
Saldo de esta cuenta..... 

Gastos judiciales: 
Saldo de esta cuenta 

Sueldos: 
Saldo de esta cuenta.,,... 

Alquileres: 
Saldo de esta cuenta.,... 

Patentes e Impuestos: 
Saldo de esta cuenta 

Deudores en Suspenso: 
Saldo de esta cuenta 

Iniciadores: 
Saldo de esta cuenta..,,. 

Muib'es y Útiles: 
Amortización 50 A 



HABER 



$ m/n 



2777 


12 


7490 


03 


21720 


- 


otuv 


— 


1207 


50 


43844 


65 


1 7893 


74 


2025 


— - 


3779 
"6554T 


46 
85 



m/n 



Intereses y Descuentos: 
Saldo de esta cuenta ... . 23294 29 

Comisiones e fn i o r m a- 
ciones: 
Saldos de esta cuenta 9797 31 

Multas a Cbrgacione;: 
Saldo de esta cuenta........ 2377 85 

Acciones Caducas: 

Saldo de esta cunta 2225 -■ 

Devideudos por cuotas de 

Acciones caducas 1165 54 



Salde 



43860 99' 

J2!631_S6 

6M4ÜTS5 



Francisco J. Monasterio, presidente. — 
Alfredo E. Lanús, tesorero. — Guillermo 
T. Escalada, gerente. — Luis Mores» 
contador.— Y'. Bo; Callos Noetingeij 
síndico. 

Buenos Aires, 15 de Diciembre de 1915., 



Publíquese en el Boletín Oficia^ 
teniendo esta autorización el alcance 
previsto por el Art. 64 del Acuerdo 
Reglamentario del 17 Noviembre 1908^ 
de la Inspección General de Justicia. 
— Manuel F , F ernániez, jefe. 

N, 3I4-V-22 diciembre 4 . 
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BOLETÍN 'OFICIAL — Buenos 'Aires, Lunes '20 <3e Diciembre "de 1915' 



anco familiar 

Sociedad Anónima Cooperativa (Limitada) de Crédito, 
Edificación y Ahorros 

DgmíCSLIO: CORRIENTES No 729 
Autorizada en -Mayo 29 de 1*07 

Inventario y Balance General al M le* Junio de 1915 

Aprobado sin modificación, por !a Asamblea de Accionistas, de Octubre 22 de 1915 



ACTIVO 



Acciones Preferidas;, . 

Cuotas a cobrar , ...... , : , .. .$ 5492 50 

Acciones Ordinarias: 

Cuotas a cob.-ar ... .,.,,,,,■> 314536 50 

Acciones en Garantía: 

1210 Acciones Ordinarias A ..,..,,•..,,.,..,., 

Muebles y Utiies: 

Saldo deudor , ......,,,,.$ 1712 05 

Deducción 10 % , ,..,,,,.,,, » 171 20 

Constitución e Instalación: 

Saido deudor , , ,,,,,.,.$ 954 94 

Deducción 20 % .... . » . 190 99 

Patente: 

Saido deudor.... „,,,....,,,,,,,...$ 1875 — 

Corresponde a este ejercicio ...,.■> 1250 — 

Préstamos Hipotecarios con Acciones Ordinarias A: 

Suma de Saldos ,.....,$ 4829103 

Préstamos Hipotecarios con Acciones Ordinarias C: 

Suma de saldos . . ..,,., ...,» 314029 50 

Propiedades Vendidas A: 

Suma de saleo; ■.,..,.,,,..,,$ 1310705 

Propiedades Vendidas B: 

Suma de saldos » 37830 23 

'Obligaciones a Cobran 

En cartera ,...,,,,.,,,..,.,, 

Deudores Varios: 

Suma de Saldos , ,...,,,.. 

Caja: 

Existencia en efectivo ,,,,,,,,,,,,.,,,,. 

Amortización de Acciones Ordinarias C: 

Saido deudor.. 

Intereses Anticipados; 

Saldo deudor , 

Accionistas: 

Suma de saldos 



PASIVO 



Capital Acciones Fundadoras: 
Autorizado ......... $ 100009 — 

Subscripto y Realizado; 
4 000 Acciones Series U a 4a, ....... . $ 100000 — 

Capital Acciones Preferidas: 

Ilimitado,, 
Subscripto: 
8,196 Acciones Series U a 94*: 

Realizado $ 199407 50 

A Realizar . , « 5492 50 » 201900 — 

Capital Acciones Ordinarias: 

Ilimitado i 

Subscripto y Realizado: 

1.2 H) Acciones cíase A, s/. la a 93a... , $ 30250 — 
102 » , D, » la a 38a.... » 2550 — 

Subscripto: 
3 Acciones clase B, s/. 78a a 90a; 

Realizado . . . $ 68 — 

A Realizar , » 7 — » 75 — 

13.445 Acciones clase C, s/. U a 94*: 

Realizado $ 215Q5 50 

A Realizar .» 314529 JO » 336125 — >>_369000 — 

Pondo de Reserva: 

Saido acreedor ,, ,. .............. 

iniciador y Fundadores: 

Suma de sabios. ,....,.,,».,,...,..., 

Directorio y Síndico: 

Saldo acreedor 

Acreedores Varios; 

Sum? de saldos.., . 

Acreedores por Préstamos Hipotecarios: 

Suma, de saldos . , , . 

Cobranzas a Comisión: 

Suma de saldos , > , . 

Accionista*: 

Suma de saldos , ,.....,..,,,.,,.,,. 

Ganancias y Pérdidas: 

Utilidad líauida a distribuir , , . . , 



$ c/1 



320029 - 
30250 — 

1540 85 
763 95 
625 - 

362320 53 



iANÁKCIAS y perdidas 

junio 30 de 1915 



50937 


28 


4700 


__ 


19874 


29 


7456 


57 


21595 50 


372 


5í< 


120 85 


820386 38 



673900 - 

7477 90 

2024 05 

337 34 

105258 — 

3300 - 

3280 24 

9035 46 

15773 39 



Descripción 




DEBE 


I —^ 

HABER 


$ c'i. 


S c/1. 


Muebles y Útiles: 

Deducción 10 % s/. $ 1.712.05 {saldo deudor) 

Constitución e Instaiación: 

'Deducción 20 % s/. $ 954.94 (saldo deudor) 


171 20 
190 99 

1250 - 

3809 77 

10725 — 

2628 50 

244 95 

15773 39 




Patente: 


1875 — 
625 — 






















1946 81 

239 18 

875 16 

1101 50 

75 — 

188 76 

159 92 

29207 47 










Comisiones ,,,.,, 








33793 80 


33793 80 



Luis Pelaffo, presidente. — Atilio Balduzzi, gerente. — José Bregante, tesorero. — 
Julio Gérding, contador. — Benjamín A. Sarmiento, síndico. 
Buenos Aires, 14 de Diciembre de 1915. 
PuSUquese en el Boletín Oficia», teniendo esta autorización el alcance 
previsto por el Art. 64 del Acuerdo Reglamentario del 17 Noviembre 1908, 
de la inspección General de justicia. —Manuel F. Fernández, Jefe, 

N. 300-V-20 diciembre 



L, 
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V UN ION ARGEMT 

SOCIEDAD ANÓNIMA 

Autorizada el 15 de junio de 1899 

¡Balance' mensual de saldos ai 31 da Octubre ri 

Ejercicio - Vigésimo 



ACTIVO 



75823 07 
74964 91 



Caja y Bancos 

Efectivo disponible 

Fábrica Central y Anexos 

Sus valores en esta fecha 

Cremerías y máquinas en usufructo 

Sus valores en esta fecha. ,....,.,., ,. 

Instalaciones de Caseína 

Sus valores en esta fecha 

Manteca, otras mencadenas, Provs. de exportación, eíc, 

SaIdo3 de estas cuentas , 

Consignaciones 

Valor de las pendientes de realizar. j 

Menos; ío girado a cuenta : > 

W. Weddel Cía. ~" 

Saido a nuestro favor en su poder ,. . . . ...... 

Varios deudores 

Anticipo a remitentes y derechos Aduana a reembolsar. , 
l tiles y envases 

Saldos de estas cuentas ....,,,, , , 

Gastos generales 

Saldo de esta cuenta , , . , 



PASIVO 

CapiíaS 

El autorizado, 800000 ■ 

Acciones ordinarias , 500000 — 

A suscribir , 130700— 369300— 

Accsones preferidas , ■ — SOOÓütF— 

A suscribir.. 96000— 

Cuotas a cobrar, . , , , 52000 - 148000 — 152000 - 

Capital realizado. 7," 777777 ."7771 

Obligaciones de capital a 7 % interés fijo 

Importe de üas emitidas 

Intereses de obligaciones de capital a 7 % de interés fijo 

Los pendientes de pago , , 

Depositantes a plazo fijo " ' 

Sus entregas a depósito 

Certificados 

Valor de los emitidos. _ 

Dividendos " " 

Los pendientes de pago , , , 

Fondos de reserva y previsión 

De ios ejercicios anteriores. • 

Obligaciones a pagar 

Valor de las subscriptas. , , , 

Varios acreedores 

Por entrega de leche y crema y otros 

Elaboración, caseína, comisiones, etc. 

Saldos de estas cuentas, 



820386 38 



-uis Peluffo, presidente. — Atiho Ba'duzzi, gereaíe. — José Bregante, tesorero. — 
julio Qerding, contador. — Senjamía A. Sarinienio, síndico, 



73435 45 


535919 99 


560105 49 


105961 65 


84707 55 


858 16 


t4í97 26 


60667 31 


57307 04 


45096 71 


I5884n6 61 


521300 — 


37O0OG — 


738 50 


14000 ~ 


3192 10 


9362 50 


56792 61 


230043 46 


352765 97 


3027! 47 
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Buenos Aires, 31 de Octubre de 1915 
Enr¡que S. Pérez, presidente.- Carlos Gandolfo, gerente. — H. H. Leng, síndico 

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 1915 
Publíquese en el Boletín Oficial, teniendo esta autorización el alcance 
previsto por el art. 64 de! Acuerdo Reglamentario del 17 Noviembre 
de la taspeceiéís General de Justicia — Manuel F. Fernández, jefe. 

N. 3!5-¥-20 diciembre. 
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Direccíéa General de Correos y_ Telégra- 
fos 

Llámase a licitación pública durante 
treinta días, para la provisión di qui- 
nientos (500) canastos de mimbre, dis- 
tinados a ía conducción de urnas elec- 
torales en las próximas elecciones Na- 
cionales. 

Por el detalle y pliego di condicio- 
nes, ocurrir a la Dirección Administrativa 
de Correos y Telégrafos, cal.e Corrien- 
tes N" 416 (2~i piso), de 11 a. m. a 
(> p. va., en cuyo local se recibirán y 
abrirán públicamente las propuestas el 
20 de Huero próximo venidero, a las 
3 p, m. 

La muestra puede verse en la Oficina 
de Almacenes di Correos y Telégra- 
fos, calle Balcarce N° 560 de 11 a. m. a 
6 ¡j. m. — Buenos Aires, 20 de Di- 
ciembre de 1915. — Ei Jefe d: la Di- 
rección Administrativa: M. J. Caries. 

v-20 enero. 

Llámase a licitación pública durante 
treinta días, para la provisión de un 
rail (1.000), capas de tela impermeable, 
destinadas al uso del personal de uni- 
forme de la Administración de Correos 
y Telégrafos. 

Por el detalle y pliego de condicio- 
nes, ocurrir de 11 a. m. a 6 p. rn.., 
a la Dirección Administrativa, calle Co- 
rrientes N" 416 (2« piso), en cuyo local 
se recibirán y abrirán las propuestas 
el lunes 27 de Diciembre próximo a 
las 3 p. ni. La muestra puede verse en 
ia Oficina de Almacenes de Correos y 
Telégrafos, calle Balcarce N° 560, de 
11 a. m. a 6 p. m.. — Buenos Aires 
27 de Noviembre de 1915. — El Jefe 
de la Dirección Administrativa. 

v-27 diciembre. 

Llámase a licitación pública durante 30 
días, para la provisión al «Garage» dé- 
la Administración de Correos y Telégra- 
fos, de Nafta, Aceite Consistente, Grasa 
Mineral, Kerosene y Aceite para Cár- 
ter, destinados al entretenimiento de los 
motores de los automóviles de servicio, 
en el transcurso del año 1916. Por el 
detalle y el pliego de condiciones ocu- 
rrir de 11 a.ni.i, a 6 p.m,., a ia Dirección 
Administrativa, calle Corrientes núme- 
ro 416 (2'J Piso), en cuyo local se reci- 
birán y abrirán públicamente las pro- 
puestas el 30 de Diciembre próximo 
a las 3 p.m.„ 

Las muestras pueden verse todos los 
días hábiles de 11 a.m. a 6 p.m., en el 
cüarage», Saníiago del Estero N° 1161 
— Buenos Aires, 29 de Noviembre de 
1915. — Ei jefe de la Dirección Admi- 
nistrativa. 
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.•¡mase a licitación pública para el 
29 de Diciembre a las 2 de ta 
e, para la impresión del Anuario 
dístico Demográfico de la Repú- 
a Argentina, correspondiente al ano 
-. Pliego de condiciones en la Comi- 
cie Administración, 25 de Mayo 
a las horas de oficina. 
;s propuestas se abrirán con las 
saudades de Ley el día 3' hora 
latios, en el despacho dei'secretario 
¡inistraíivo y en presencia de los 
■esados -que concurran. — El Secre- 

v-29 diciembre. 

tcícncla Municipal de la Capital 
ámase a II i t te: ó"; para la nrov;- 

de .Lámparas ai Filamento' Me- 
:>, coi desuna ai alumbrad.) m'tb.i- 
1 ..-cirio. 
:n:!r.-í lugar ei d'.i 23 de! corriente 

í y oí) p. m. 

pliego de . o dísío;,:?; puede con- 
rse en h O I" i i ja de Lieitauones. 



19 Ge 191: 
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ámase a licitación para la provi 
de Avena, hasta el 31 de Marzo 

y i 6. 

:ndrá lugar el día 2.3 del corriente 
1 y 3ífp. ni. 
p'iego de condiciones pued : consiií- 

■ en la Oíi.iía de Licitaciones. — 

ios Aires, ..Diciembre 16 de 1915. 
v-23 diciembre. 



Llámase a licitación para la provi- 
\<íz '<<i Leche a los Hospitales Muni- 



cipales, durante el Primer Semestre del 
año 1916. 

Tendrá lugar el día 23 del corriente 
a las 2 y 30 p. m. 

El pliego de condiciones puede consul- 
tarse en ía Oficina de Licitaciones. — - 
Buenos Aires, Diciembre 16 de 1915. 
v-23 diciembre. 

Llámase a licitación para la provi- 
sión de Huevos y Conejos, durante el 
Primer Trimestre de 1916. 

Tendrá lugar el día 23 del corriente 
a las 3 p. m. 

El pliego de condiciones puede consul- 
tarse en la Oficina de Licitaciones. — 
Buenos Aires, Diciembre 16 de 1915. 
v-23 diciembre. 

Llámase a licitación púKica para el 
día 22 del corriente a las 2 y 1/2 p.m., 
para ia adquisición de artículos de escri- 
torio, no cotizados, con destino a !as 
dependencias municipales, durante el año 
1916, de acuerdo con el pliego de condi- 
ciones que puede consultarse en la Ofi- 
cina de Licitaciones. Exp. 52.468-L-915. 

— Diciembre 14 de 1915. — El Secreta- 
rio. 

v-22 diciembre. 

Llámase a licitación . pública para el 
día 21 del corriente a las dos p.m., para 
la provisión de 130.000 kilogramos aceite 
Ruso Mazout o No 7. Norte America- 
no, 120.000 kilogramos aceite Ruso DV 
o Noríe Americano y 25.000 kilogramos 
de aceite Gasoíl, de acuerdo con el plie- 
go de con liciones que puede consultar- 
se en la Oficina de Licitaciones. Avenías 
de Mayo 525, ,1er piso. — Bísenos Aires. 
Diciembre 14 de 1915. — El Secretar!.* 
v-21 diciembre. 

Llámase a licitación para efectuar el 
servicio de desagotamiento de ¡os pozos 
negros y cámaras sépticas de las depen- 
dencias de la Asistencia Pública y Ba- 
rrio Obrero Bt.tteler, durante el ano 
próximo. 

Tendrá lugar e! día 21 del corriente 
a la 1 y 30 p.m. 

El píiego de condiciones puede con- 
sultarse en la Oficina de Licitaciones. 

— Buenos Aires, Diciembre 14 de 1915. 

v-24 diciembre. 

Llámase a licitación para ía provisión 
de Maíz con destino al racionamiento 
del ganado ¡mmicipa!, hasta el 28 de 
Febrero de 1916. 

Tendrá lugar el día 24 del corriente 
a las 2 p.m. 

Ei píiego de condiciones puede con- 
sultarse en la Oficina de Licitaciones. 
-- Buenos Aires, Diciembre 15 de 1915. 
v-24 diciembre. 

Llámase a licitación para la provisión 
de Kerosene durante el Primer Semestre 
de 1916, 

Tendrá lugar el día 24 del' corriente 
a las 2 y 30 p.m. 

El píiego de condiciones pif Je con- 
sultarse en la Oficina de Licitaciones 

— Buenos Aires, Diciembre Ib de 1915. 

v-24 diciembre. 

I lámase a licitación para la Limpieza 
y Conservación de las Obras Sanitarias 
de todas las dependencias Municipales 
durínff ' "5o próximo- 

Tendrá lugar el día 21 del corriente 
a las 3 p.m. 

El píiego de condiciones puede con- 
sultarse en la Oficina de Licuaciones 
-— Buenas Aires, Diciembre 15 de 1915. 
v-24 diciembre. 



Lían 
día 23 



a 



ación pilotea para el 
del corriente a las 2 p.m., para 
ía construcción de! adoquinado de gra- 
nito con base de hormigón de cal de 
'as calíes Mármol de Rivadavia a Bél- 
gr.tm, Treinta y Tres de Rivadavia a 
Victoria y Yapeyú de Victoria a Bel- 
snino, de acuerdo con el píiego de con- 
diciones que pu"de consultarse en la 
oficina^ de ü ¡"aciones, Avenida de Ma- 
yo 523, 1er piso. -— Buenos Aires, Di- 
ciembre 15 de 1915. — • El Secretario 
v-23 diciembre. 



Llámase a licitación para la provi- 
sión de papas, con destino a los Hos- 
pitales y demás dependencias de la 
Asistencia Pública, durante el primer 
trimestre del año próximo. Tendrá lugar 
el día 2j, del corriente, a la 1 p.: m 
F i piiege* de condiciones puede consul- 
tarse en la Oficina de Licitaciones. — 
Buenos Aires, Diciembre 12 de 1915. 
v-21 diciembre. 



Llámase a licitación para la provi- 
sión de 100 postes de pino tea destina- 
dos al servicio de alumbrado público. 
Tendrá lugar el día 20 del corriente 
a la 1 y 30 p. m. El pliego de 
condiciones puede consultarse en la 
Oficina de Licitaciones. — Buenos Aires, 
Diciembre 11 de 1915. 

v-20 diciembre. 



Llámase a licitación para la provi- 
sión de artículos de ferretería, con 
destino al servicio de alumbrado público. 
Tendrá lugar el día 20 del corriente 
a las dos p. m. El pliego de 
condiciones puede consultarse en la 
Oficina ;de Licitaciones. — Buenos Aires, 
Diciembre 11 de 1915. 

v-20 diciembre. 

Llámase a licitación para la provi- 
sión de ladrillos, baldosas, cal, etc., con 
destino al servicio de alumbrado público. 
Tendrá lugar el día 20 del corriente 
a las 2 y 30 p. m. El pliego de 
condiciones puede consultarse en la 
Oficina de Licitaciones. — Buenos Aires, 
Diciembre ll^de 1915. 

v-20 diciembre. 



Poiida de la Capita? 
El 29 de Diciembre de 1915 a las 3 
p.m., tendrá lugar en el despacho del 
Jefe de la División Administrativa de 
Ja Policía de la Capital, la licitación 
pública para la adquisición de los ma- 
teriales necesarios para la instalación 
aérea de avisadores eléctricos para in- 
cendio. Pliego de condiciones y demás 
datoss en la División indicada. 

v-29 diciembre. 

El 29 de Diciembre de 1915, a las 
3 p. m., tendrá lugar en el despacho 
del Jefe de la División Administrativa 
de la Policía .de la Capital, la licitación 
pública para la adquisición de ios ma- 
teriales necesarios para la instalación 
aérea de avisadores eléctricos de incen- 
dio. 

Pliegos de condiciones y demás datos 
en ia División de referencia. 

v-29 diciembre. 



Ministerio de Relaciones Exteriores v Coito 



Comisión Asesora de Asilos y Hospitales 

Regionales 
A.silo Colonia Regional Mixto de Alie 

nados, en Oliva (Pcia. de Córdoba). 

Llámase a segunda licitación pública 
para ia provisión de combustibles, 
drogas y otros artículos de farmacia, 
materiales de zapatería, semillas de hor- 
talizas, ropería, sastrería, etc., materiales 
de ferretería, carpintería, herrería, etc., 
con destino al Asilo Colonia Regional 
Mixto de Alienados en Oliva, Provincia 
de Córdoba, para el añoi T9.16. 

Tendrá lugar en la Comisión Aseso- 
ra de Asilos y Hospitales Regionales 
(calle Bclgrano 909 2° piso), ef día '20 
de Diciembre del corriente año, a las 
2 p. m., de acuerdo con los pliegos de 
condiciones existentes en dicha Comisión, 
los que están a disposición de los se- 
ñores proponentes. — Buenos Aires, No- 
viembre 15 de 1915. — El secretario. 
v-20 diciembre. 

Asilo Colonia Regional Mixto de Retar- 
dados en Torres (Provincia de Buenos 
Aires). 

Llámase a segunda licitación pública 
para la provisión de combustibles, 
leche y 'manteca, carne vacuna y ovejuna, 
drogas y otros artículos de farmacia, 
artículos de ferretería, electricidad, ma- 
deras, etc., artículos de ropería en ge- 
nera!, lana ¡avada y material de za- 
patería, con destino al Asilo Colonia 
Pegional Mixto de Retardados en To- 
rres, (Provincia de Buenos Aires), 

Tendrá lugar en ¡a Comisión Aseso- 
ra de Asilos y Hospitales Regionales 
(calle Beigrano' 909 2" piso), el" día :20 
de Diciembre del corriente año. a las 
2 p. m., de acuerdo con los pliegos cíe 
condiciones existentes en dicha Comisión. 
; os que están a disposición de ¡os se- 
ñores proponerit.es. — Buenos Aires, No- 
'¿embre 15 de 19Í5. — El secretario. 
v-20 diciembre. 



Miniado k flaésÉ 



Cñfa Naciona» de jubilaciones y Pen- 
siones 
Por resolución de ía junta de Ad- 
ministración de 3a Caja Nacional de 



Jubilaciones y Pensiones llámase a & 
citación por el termina de treinta díasf 
a contar desde la fecha, para la 'prpyf? 
sión_ de los muebles de acero que ai- 
continuación se detallan y conforme a¡ 
los planos que se podrán consultar ersi 
la Secretaría de la Institución todos íosi 
días hábiles de 1 a 3 p. m. : 

Escritorios Ministros veinte (20); es- 
critorios con trampa para máquina de 
escribir, cuatro (4); mesas, once (11)„ 
de las que dos (2) deberán tener cajo- 
nes; mesa para prensa de copiar, cuatro. 
(4); escritorios para tenedores de li- 
bros, cuatro (4); armarios para expedien- 
tes, dos (2) ; escritorios ministro esQecial^ 
uno (l);mesa ovalada especial, una (1)., 

Los muebles deberán ser totalmente 
entregados dentro de los 30 días de Jai 
aceptación de la propuesta y su comuni- 
cación oficial al proponente; bajo aper- 
cibimiento de dejarse sin efecto la acep- 
tación y pérdida del depósito respectivo.. 

Las propuestas deberán presentarse e¡i« 
papel sellado de valor de cinco pesos 
moneda nacional y en sobre cerrado, a: 
la Mesa de entradas de Ja Institución,., 
antes, del 20 de Diciembre del corriente 
año, acompañados de un depósito ds; 
garantía equivalente al 3 por ciento deí 
valor total de la propuesta. 

El Lunes 20 de Diciembre a ¡as Z 
p. m., en presencia de los interesados: 
el Presidente procederá a abrir ¡os so- 
bres que se hubiesen presentado. 

La misma autoridad queda facultada»: 
para rechazar todas las propuestas era 
el caso de que no convinieran a los: 
intereses de ia Institución. — Buenos; 
Aires, Noviembre 16 de 1915. — El 
secretario. 

v-21 diciembre., 

Dirección General de loa Puertos áe, 

Buenos Aires y La Plata 
Pliego de condiciones para la provisión! 

de útiles, impresos, libros y mate-s 

ríales para ia Dirección General cía 

los Puertos de Buenos Aires y La 

Píata, pa r a el año 1916. 

A.i-t. lo Esta licitación s.e compone 
de (11) once grupos, y quien ios so- 
licite recibirá bajo constancia ei ejem- 
plar sobre el cual desee cotizar precios 
y oti-o del pliego de condiciones ciuei 
si r ve de base a ¡a misma. 

Art. 2o Las propuestas deberán vec, 
nir consignadas en el grupo respectivo» 
entregado a cada casa a que "se re- 
fiere ei artículo anterior en la colum- 
na denominada «Precio Unitario», y ¡ie< 
se tomará en cuenta aquellas que ío 
fueran redactada? en las formas usua- 
les; sin que este hecho dé lugar a 
reclamo o indemnización alguna por 
parte de la hrma licitante. 

Queda sobreentendido que cada ur.aí 
de las hojas que componga ei o los 
grupos presupuestados por una casa» 
deberán ser firmadas y selladas por,' 
la misma, no admitiéndose errores o> 
raspaduras en los precios, salvo que 
éstos fueran debidamente subsanados 
al finai de ia hoja respectiva. 

A¡-t. 2o Las propuestas deberán ser: 
hechas po r los artículos especificados 
en cada uno de los grupos de refe- 
rencia y éstos serán recibidos siempre: 
que sean de ia calidad pedida e iguales 
a las muest r as que servirán de tipo 
a ia casa proveedora, quién sólo pro- 
cederá a la entrega respectiva cuantío, 
í'a muestra tenga estipulado ef con- 
forme del Jefe de la Sección corres- 
pondiente. A este electo cada una de 
las casas se rilará cuál sección es ia 
fa que pide el artículo para luego diri- 
girse a ella en demanda de la mues- 
tra, indicaciones, etc., cieí artículo pe., 
dido. 

A r t. 4o Todos los útiles impresos, 
libros y materiales, serán entregados 
en c¡ Depósito de 'Materiales, por lai 
casa proveedora y por su cuenta. 

Art. 5a La _ entrega de los libros,; 
impresos y uíiies, deberá., encontrarse 
totalmente TCnuina-aa eren tro de ios 
treinta (30) días desde la fecha es 
míe se notifique a ía casa proveedora: 
la adjudicación de los mismos. En 
cuanto a los materia'es en géüierai, 
serán entregados a medida que los 
requieran las necesidades deí servicio 
y' a ecuíar^ desde ei octavo día en. 
que sea notificada la provisión de Ics- 
mismos a la casa respectiva. 

En estas mismas condiciones se pro., 
veerá ios combustibles con la salvedad: 
de (¡tte este suministro deberá sujetarse 
a 'as bases del pliego de condicio3J.es 
especial que cada interesado deberá so. 
licitar en la Sección Conservación,: 

Art. 60 Queda claramente determi- 
nado que dent r o de las cantidades to- 
tales de los artículos de esta licita?. 
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non, la ■: ■■Dirección General requerirá 
a .¡as. caras adjudícaíarias sola y ex- 
clusivamente todos, aquellos .útiles im- 
presos, libros, materiales y combusti- 
bles que necesite para atender los •dis- 
tinto i servicios dentro de la cantidad 
pedida cíe cada uno. de los mismos, 
sobre la base de la cotización uíni- 
rana que se .halla heclío sobre cada 
uno ae ellos; lo que vale decir; que 
la repartición se reserva el derecho 
de no solicitar a la casa respectiva 
la provisión de cualquiera de esos ar- 
tículos, que adjudicados no sean ne- 
cesarios para los servicios o que sola- 
críenle en parte sea menester proveer; 
sin que esíe hecho dé lugar a reclamo 
r>¡ indemnización alguna por parte de 
ía íi¡ma licitante. 

Art. 7 o Si cualquier material no 
reúne las condiciones estipuladas, será 
rechazado y el proveedor lo retirará 
tn el día, sin tener derecho a reclamo 
o jrid-emnización alguna, debiendo re- 
ponerlo dentro de! plazo único de ocho 
:(o) días de la techa de su reclamo, 

Art. 8° Tanto para ci caso a que 
se refiere eí artículo anterior cuanto 
f¡ara ei que se menciona en ía pane 
Primera deí articulo 5", y si "ei pro- 
veedor no diera cumplimiento a ía 
entrega en los plazos determinados en 
los mismo de la Dirección Gmiaral 
adquirirá en plaza todos los artículos 
«ue faltasen por cuenta del mismo, y 
la diferencia que pudiera resultar entre 
los precios de- esta adquisición y los 
■ deí contrato se ie cargará en cuenta 
ai despacharle sus ¡achiras, sin per- 
juicio de las responsabilidades en que 
pudieran incurrir. Igual temperamento 
y bajo estas mismas condiciones se 
procederá en ci caso de que un nuevo 
artículo rechazado íuese otra vez pre- 
sentado en forma que no reúna los 
requisitos respectivos. 

Ara. 9° Contra las cn'rcgas de los 
artículos c! proveedor deberá muñirse 
en oí Deposito de Materiales, de un 
recibo sellado y firmado como cons- 
tancia, de las misma.;, ios que, una vez 
haberse terminado la entrega de todos 
los materiales, deberá acompañarlos a 
h. factura correspondiente para efectuar 
la liquidación c; pago de la misma por 
•a vía que corre-pomia. 

Aró 10. Las propuestas podrán ser 
cor todos o por parte de ios M grupos 
Asilados, )■ la Dirección General se 
xc-erva el derecho de 'aceptar de cada 
propuesta ios artículos que estime más 
convenientes, ya sea en emitida.!, pre- 
cia y condiciones, así como también 
la facultad de la aceptacióiu o el rechazo 
de todas las ciertas presentadas, sin 
que este hecho pueda dar lugar a 
que los proponerles formulen derecho 
a reclamo alguno. 

A r t. 11. Las propuestas deberán ser 
hechas de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 2°, y no se tomarán en 
cuenta aquellas que se aparten de los 
requisitos indicados en esc articulo 

Art 12. Las monuesías. formuladas 
e:n la forma indicada en cí arííciuo 
Aq deberán p candarse bajo sobre ce. 
nado en ¡a Dirección General de los 
Puertos de la Capital y La Plata y 
(erigidas al señor Director Generad, añ- : 
íes del día 14 de Enero, a ¡as cuatro i 
pasado meridiano. A la primera foja 
de ellas, . le -corresponde un papel se- 
llado de _(5) cinco pesos moheda le- 
tra! y a cada- una de las siguientes ; 
un papel sellado de un (1) peso mo- 
neda legal. ~ i 

A¡-t. 13. Las propuestas que serán 
abiertas el día La de Enero, a las 
cnat r o pasado meridiano, en presencia 
tiei señor Escribano General del Go- 
bierno de la Nación, deberán ser acom- 
pañadas de un certificado de depósito 
hecho en el Banco de la Nación Ar- . 
gentina, «Cuenta Garantía de Licita- 
ción», a la orden del señor Director i 
Generaf. en dinero, electivo o en tí- 
tulos nacionales,, por un valor equi- 
valente ai tres (3) por ciento de su 
importe, eí que será elevado testa 
ti cinco (ó) por ciento de! valor adju- 
dicado corno garantía del fie! cumpli- 
miento del contrato. — Buenos Aires, 

de 1515. 

v-14 enero. 

Pliego de condiciones para la provisión 
de 5.000 toneladas de madera dura, 
Art. I o Llámase a licitación por el 
término, de treinta días, para la provi- 
sión de cinco mil (5.000) toneladas de 
madera dura, con destino a ser quemada 
en las locomotoras del Puerto de Bue- 
nos Aires,- - -..■..' ■* . 

Art. 2° No se tomarán en cuenta pro- 
puestas hechas por intermediarios o co- 



misionistas, debiendo las casas intere- 
sadas presentarlas directamente por me- 
dio, de personal .debidamente autori- 
zadas. A 

Art 3° El, adjudicatario §e comprome- 
terá a entregar mensuatmente a !a 
Dirección General de los Puertos de 
Buenos Aires y La Plata, en la forma 
que se indica en el presente pliego, 
la cantidad de cinco mil toneladas 
(5.000) de leña, con opción por parte 
del S. Gobierno, a cinco mil (5.000) 
toneladas más, a razón de 1.500 tone- 
ladas mensuales, sobre wagón en la 
estación de ferrocarril que debe mencio- 
narse en la propuesta. 

Art. 4° La leña será de quebracho 
colorado exclusivamente. 

Art. 5° Toda leña que no reúna las 
condiciones requeridas, será rechazada. 

Art. 6 o La leña será de primera cla- 
se y de la indicada en el Art. 4 o cor- 
tada de árbol vivo, y del tipo «denomi- 
nado ferrocarril 1 ). No se aceptarán gan- 
ónos ni orquetas, ni trozos de mayores 
o menores dimenciones, ni leña de otra 
ciase que la estipulada. Además se coti- 
zarán precios, separadamente, por leña 
de quebracho colorado denominada 
«Campana de F. C.;. 

Art. 7" El adjudicatario se comprome- 
terá a entregar las cantidades, mensuales 
previstas, durante los diez (10) primeros 
días del mes. 

| Art. 8° El licitante indicará en su pro- 
puesta, el precio de la leña por tone- 
lada, entregada en las condiciones re- 
■ queridas por este pliego. 
| Art. 9 o Las facturas por leña sumi- 
' rastradas, serán presentadas mensual- 
mente, hasta el cinco de cada mes si- 
guiente, al de su provisión, 

Art. 10. Todo reclamo por medida 
o rechazo de leña, deberá presentarse 
por escrito y dentro de los quince (15) 
días de efectuada la recepción; pasando 
éste término, el contratista no tendrá 
derecho a reclamo alguno. 

Art. 11. Las propuestas deberán pre- 
sentarse en el pape! sellado reglamen- 
tario con el domisilio y firma del pro- 
ponerte, debiendo acompañarse un cer- 
tificado de ciepó iío eíecíusd: ea el 
Banco de la Nación Argentina, a la orden 
del Director General de las puertos de 
Hílenos Aires y La Plata, por valor 
de tres por ciento sobre el monto tota! 
de la propuesta, el cine se elevará al 
cinco por ciento una vez firmado el 
contrato, 

Art. 12 La Dirección General de los 
puertos de Buenos Aires y La Plata, 
se reserva el derecho de aceptar la 
propuesta más conveniente a su "criterio, 
de rechazarlas todas si así lo creyera 
necesario, o de abrir tm concurso li- 
mitado entre los firmantes de las pro- 
puestas que considere más ventajosas, 
durante el tiempo que se fijará oportu- 
namente, a fin de que los interesados 
puedan mejorar sus ofertas, 

Art. 13. En caso de no presentarse 
el licitante aceptado, a firmar el contra- 
to míe se extenderá en la Oficina de 
la Dirección General, antes de los ocho 
días de notificada la aceptación de su 
propuesta, quedará ésta nula de hecho, 
y perderá en beneficio del Fisco, eí 
depósito de que trata el Art. 11°. 

Art. 14. La falta ele buen cumplimiento 
dej. contratista, dará lugar a la resci- 
sión del contrato, perdiendo el depósito 
que hubiere efectuado en garantía de 
sus obligaciones. 

Art. 15. Todo lo previsto en este 
pliego de condiciones, será regido por 
la Ley de Contabilidad. Las propuestas 
deberán presentarse el día 13 "de Enero 
próximo a las tres pasado meridiano, 
en el despacho del señor Director Gene- 
ral y ante el señor Escribano General 
de Gobierno. — Buenos Aires, Diciem- 
bre de 1915. — El secretario. 

v-13 enero. 
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Distribuidos en la siguiente formas 
80.000 kgs. en bobinas de 178 cen- 
tímetros. 
120.000 kgs, en bobináis de 133 y 

1/2 centímetros. 

30.000 kgs. en bobinas de 89 centt> 
metros. 

1.000 kgs. de metal para máquinas 
iTipograph». 

1.200 kgs. de tinta especial para má- 
quinas; «Dúplex». » 

400 kgs. aceite para máquina «Val- 
voline», marca «Vencedor», (Gilchnst 
y Cía.). 

500 litros de nafta. 

200 de bencina. 

500 kerosene. 

50 aguarrás. 

150 kgs. de pasta especial para ci- 
lindros de rotativa plana «Dúplex». 

30 litros de glicerina para confec- 
cionar cilindros. 

50 kgs. de grasa mineral 

800 kgs. de trapos. 

240 kgs. de cola de pez especia! 
«Gloria». 

100 metros de tela del diablo para 
máquina «Dúplex», (según muestra). 

200 metros de cinta para máquina 
«Dúplex», (según muestra). 

2'í metros de paño para forrar tam- 
bores de máquina «Dúplex», (según 
muestra). 

2 cauchos para tambores de máqui- 
na «Dúplex», largo: metros 1,90; aneno 
metros 0,59; espesor 2 1/4 milíme- 
tros» 

12 tiras de goma: largo mts. 0,48; 
ancho mis. 0,02; espesor 12 y 3/4 
ni i lime tros. 

2 y 1/2 suelas impermeables para 
correas. 

1 cuero de vaca crudo para tien- 
tos, 

2 kgs, de grasa de patas. 
2 kgs. ele .piedra pómez. 

2 Kgs. de resina. ■ ■ 
2- Kgs. de talco, 

400- hojas de papel ds Hia, grueso 
- 100 hojas de tela esmeril, Nos, 00— 
0—1/2 y 1. 

40 Kgs. de blancos surtidos, para ti- 
, fulares. 

| 100 Kgs, de titulares extranjeras, sur- 
¡ tldas. 

i 2 Kgi. de rayas de cuadratín, de cuer- 
■ po 6. 

| 2 Kgs. ravas de cuadratín, de cuer- 
! po 8. 

j 2 Kgs. de cuadrados de cuerpo í 
i (ele 1 a 4 ciceros). 
j Í0 Kgs. de cuadrados de cuerpo £ 
(de i a 4 ciceros). 

5 Kgs. de cuadrados de cuerpo 10 
(de i a 4 ciceros). 

15 Kgs, de cuadrados de cuerpo 15. 
(de 1 a 4 ciceros). 

15 Kgs. de rayas de bronce sistemá- 
ticas, media caña, 2 p. 

5 Kgs. de i ayas de bronce sistemáti- 
cas, doble fina, 2 p. 

5 Kgs. de rayas de bronce sistemáíi 
cas. media negra, "2 p. 

10 Kgs. de raya de bronce sistemáti- 
cas, fina, 2 p. 
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de llaves de bronce íde 1 



inspección General de Justicia 
San Martín N° 439 
Llámase a licitación pública, para adju- 
dicar la provisión a la Penitenciaría Nacio- 
nal, de los materiales, útiles y demás ele- 
mentos necesarios a la confección e im- 
presión de los Boletines Oficial y Ju- 
dicial, durante el año 1915. 

Detalle: 

230.000 kilogramos de papel embo- 
binado para imprimir en máquú^a. «Dú- 
plex», de 55 gramos, aproximadamen- 
te, el metro ; cuadrado, diámetro, máxi- 
mo de las bobinas sin embalaje: 78 
centímetros. 



a 12 ciceros) 2 p 

4 volanderas de cinc galvanizado, de 
mts. 0,48 por 0,33. 

2 volanderas de cinc galvanizado, de 
mts. _ 0,54 por 0,37, 

24 pinzas. 

24 b rosas para lavar formas. 

3 cepillos de bronce, para limpiar 
composición. 

24 pinceles planos de 2" para lim- 
pieza de máquinas. 

24 pinceles planos de 1 y 1/2. 

2 cepillos curvos ■ para limpieza de 
matrices. 

12 pinceles para la correspondencia 
s/muesíra. 

6 pinceles de pelo de camello s/mues- 
tra. 

20 metros ele goma colorada para gas 
s/muestra. 

20 Kgs. de hilo para atar gale- 
ras s/muesíra. 

50 Kgs. de hilo para ía correspon- 
dencia s/muestra. 

12 carreteles hilo blanco N° 25. 

1 Bolsa de harina «Delicia Azul» 

8 Resmas de papel de obras, de 2í- 
kilos la resma (74 x 110). 

ó Resmas de papel verde N« 22 
(76 x 11 2). de 36 Kgs. la 'resma, (Curi 
Berger y Cía). 

6 Cajas de plumas Leonardt «Eure- 
ka» Ns 516-E. F. 

6 Docenas lápices' Faber N» 7067 
(colorado y azul). 

4 Docenas lápices Faber Na 7056 
(azules). 

1 Docena lápices Faber N»"£ 
100 Hojas de papel secante blanco. 



1 llave para grampas de caneas «C». 

1 Morsa. 

6 limas planas de 5". ^ . 

2 metros de cadena (s/muestra). 

2 metros de varilla de acero 'de 
10 mtn. 

4 metros de varilla de acero de 
6 mm. 

5 metros de varilla de acero de 
8 mm. 

1 chapa de bronce; metros 1.20 x 
1.15; espesor 3 mm. 

2 piernas de algarrobo de metros 2.50 
de largo x 4" x 5" 

1 metro cuadrado de algarrobo de 1" 
1 metro cuadrado de fresno, de 2" 
15 metros cuadrados de pino número 
7, da 1 x 12" 

Matrices y piezas de repuesto para 
máquinas «Tipograph», que se detallan 
en las planillas que se entregará a 
los interesados en la Inspección General 
lie Justicia. 

La licitación llamada se ajustará al 
pliego de condiciones que se halla en 
la Inspección General. 

Los licitantes presentarán muestras de 
papel, tinta, etc., a la inspección Ge- 
neral y Penitenciaría Nacional, consul- 
tando en esta última" Repartición los 
tipos ae elementos o materiales que 
ie sean puestos a disposición a los 
efectos de las propuestas de provisión. 
Los pliegos de las propuestas se pre- 
sentarán cerrados en el acto de Sa li- 
citación, que tendrá lugar el 20 de Di- 
ciembre próximo a las 2 p. ni,, en 
ti locaí de ia inspección General de 
Justicia. — "- Buenos Aires, Noviembre 
18 de 1915. 

v-20 diciembre. 



Llámase a licitación pública, por el 
térmíu ode treinta (30) días, a contra- 
desde la fecha, para la provisión du- 
rante el corriente año, de los útiles 
de escritorio y otros cuyo detalle se 
¡ consigna a continuación, con destino 
a! servicio de los Colegios Nacionales, 
Escuelas, Cárceles, inspecciones Gene- 
rales, Oficinas del Ministerio y ciernas 
Reparticiones dependientes del mismo, 
que funcionan en esta Capital. 

Las propuestas serán recibidas en la 
Dirección Administrativa del Ministerio, 
calle bolívar N" 65, donde podrán con- 
sultarse las muestras y conocerse las 
bases de esta licitación. 

Las propuestas se abrirán en presen- 
cia de los interesados que concurran y 
de! señor Escribano General del Gobier- 
no, c! trece (13) de Enero próximo, 
a las tres (3) p.m., y deberán acom- 
pañarse de un certificado de depósito 
en el Raneo de la Nación Argentina, 
a la orden de! señor Ministro de! ramo, 
por la suma de doscientos pesos mo- 
neda nacional cíe curso legal (S 200 m/n, 
de c/1), cu garantía.' 

Almohadillas para sellos, color azul 
í Contador b, de 10 a 20 docenas. 

Broches «Sfylo» N» 142, de 300 a 
400 docenas de cajas. 

Broches <: Clips», cíe 50 a 100 docenas 
de cajas. 

Broches S N» 1, de 50 a 100 doce- 
nas ele cajas. 

Broches S Na 2, de 30 a 50 do- 
cenas de ca>as. 

Broches S" Na 3, de 20 a 40 do- 
cenas de cajas. 

Broches S Na 4, de 40 a 60 do- 
cenas de caias. 

Broch.es S Na 5, de 30 a 50 da- . 
cenas de cajas. L 

Borradores para pizarrón, de ICO a 
200 docenas de cajas; 

Biblioraíos «Soenenckcn» oficio, de 
100 a 200 docenas de cajas. 

Cuadernos rayados, tapas duras (i 00 
bolas), de 30 a 50 docenas. 

Cuadernos rayados, tapas duras (200 
hojas), de 20 a 30 docenas. 

Cartulina para legajos, varios colores, 
de 100 a 200 resmas. 

Copiadores de 500 hojas, papel ja- 
ponés, t/oficio, de 100 a 200 res- 
mas. 

Canastos de alambre para papeles, 
de 50 a 100. 

Carpetas para escritorios, de 100 a 
200. 

Cintas para máquinas de escribir (va- 
rías marcas), de 300 a 500. 

Chinches de bronce, tamaño mediano, 
de 20 a 50 docenas de cajas. 

Goma 1 km id a (frasco de un (1) litro), 
de 100 a 20O frascos. 

Goma- de lápiz marca- H, famaíío me- 
diano, de 30a 50 docenas. 

Goma Fáb'er de tinta y lápiz, tama,- 
ño mediano, de 30 a 50 docenas. 

Goma circular para - máquina tte-i£s-(- 
cribir, de 50 a 100 docenas. 
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tUlo a carrete, surtido, de 50 a 100 
•docenas de ovillos. 

Lacee en barritas, de 5{¡ a 100 doce- 
nas de- barras. 

Lacre en panes, de 30 a 5-3 doce- 
nas. 

Lápices de tinta, de 50 a 500 do- 
cenas. 

Lápices Fáber No 2, de SO a 100 
docena;. 

Lápices Ko-h-I-Noor, de 50 a 100 do- 
cenas. 

Lapices Fáber, dos (2) cobres, de 
100 a 200 docenas. 

• L apiceras comunes, de 300 a 400 do- 
cenas. 

libretas chicas, tapas de lude, con 
v sin índice, de 400 a 500. 

Libros, para recorte, de 20 a 50. 

Mocadores de loza con esooíiía, de 
50 a 100. * 

Moiadores de loza con espofsjx, de 
caucho, de 100 a 200. 

Plumas Leonard N<> 503, de 50 a 
KK¡ docenas de cajas. 

Plumas Leonard N° 516, de 50 i 100 
docenas de calas. 

Plumas Leonard N° 521, de 5 a 10 
docenas de cafas. 

-P Juinas Perry K° 341, de 50 a 100 
docenas de cajas. . 

d-iumas Perry. No ,335, de 5 a 10 
doct ñas de cajas. 

Pininas Perry No 2300, de 5 a 10 
cloceras de cajas. 

■P ¡urnas Perry N"> SS E. F., de 5 
a L) docenas de cajas. 

PPimas Aib-erí, de 5 a 10 docenas 
de cajas, 

Lasrt Síafíord'S (tamaño granie), de 
10 a 50 tarros. 

" " 1 res- 

a 10 

le 10 
20 a 



Papel para biock, de 100 .a '. 
n«L ¡i 

Porta lapiceras comunes, ce 
do e-mas. 

i'Pmzcftes 'medianos, de acero 
a 20 docenas. 

Pinceles para copiadores, a-; 



Perforadores '■Soenen'cen--, de 50 a 20. 

Lapel de embalar, tipo delgado y 
fuete, de 10 a 30 resmas. 

Papel carbónico, color azu', mo;í3 ta- 
maño oficio, de 41000 a 50.000 ho- 
jas. 

Lape! de aceite para copiadores, 'no- 
jas tamaño oficio, de 500 a 1.000 do- 
jas. 

Papel para múltiples copras, nous ta- 
maño oficio, de 30.000 a 50/300 ho- 
jas.. 

Pape! de secta blanco, 'hojas grir.iies, 
de 5.000 a 10.000 hojas, ' 

Papel Cansón, calidad superior, hojas 
grandes, de 10) a 200 hojas. 

Papel para máquina, hojas oficio, de 
100 a 200 resmas. 

Papel de cuenta, dos (2) conminas, 
de SO a 20 resmas. 

Papeí de cuenta, tres (3) •co'üínJnas¿ 
de 10 a 20 resmas. 

Papel de- cuenta, cuatro (4) eoíutninas., 
de íO a 20 resmas. 

Papel oficio cuadriculado, de 19 a 
50 resmas. 

Papel oficio rayado, ordinario, de 50 
a 100 resmas. 

Papei oficio sin raya, ord'irino, de 
20 a 50 resmas. 

Papel oficio cROMAN Y-, sin raya, 
de "i-0 a 20 resmas. 

Papel oficio -ROMÁN Y-, rayado, de 
50 a 100 resmas. » 

Pape! para impresiones generales, en 
resera;, cuyas muestras presentarán, ios 
propone.iites, de 100 a 200 resma-?. 

Raspadores < Roger», de 20 a 5*3 do- 
cenas. 

Reglas con canto de bronce, tama- 
ño mediano, de 10 a 20 docéjms. 

Secadores tScentnken» NP 8», cíe 10 
a p> docenas. . " 

Sobres oficio, de 50.000 a 190.000.. 

Sobres blancos para cartas v tapetas, 
de pO.OOa a 50.000. , 

Sobres comercja'es, calidad superior, 
de 60.000 a 1OÜ.0O0. 

Secante cris, tamaño copiador oficio, 
de "10.000 "á 30.000 hojas. 

Secante verde, de 5.000 a 10.000 ho- 
jas. ' 

Secante rosa, cortado, para copiado- 
res, de 10 a 20 resmas. . 
: Sobres de leía, grandes, de 1.Q0Q. a 
2.000 sobres. ■ '.'.'. 

■.Sobres d-e tela, medianos,- Tie 1.DQ0 3' 
2.O.00 sobres. 

..Tinta ¿Sfcp-fbc.ns'»,-. frascos de un (1) 
iiíto, de. 300 a 500 frascos.. • 

Tinta cStepfhens», '.'copiar, frascos de 
un (IV litro, de 100 a 200 frascos, . 

Tinta eStepfltetis», carmín, frascos de 
un >{.}.) litro,' de 50 a IjQO ¡fra&Gps, . 

Tinta- «Pcllikajs>, 4001, frascos-i de.uií 
|i) litro, dc.2íX>- : g 300 ira-seos* .. :;;,.. ; ; 



.-■- Tinta «PellikíÉ? >, 3001, frascos de un 
(í) litro, de 50 a 100 frascos. 

Tinta para sellos de goma, color 
azul, de 100 a 200 frascos. 

Tinta para sellos de nieta!, color azul, 
de 50 a 100 frascos. 

Tela para copiadores, tamaño oficio, 
de 303 a 500 telas. 

Tiza blanca, cajas de una (1) gruesa, 
de 200 a 5C0 cajas. 

Tiza colores, cajas de una (1) gruesa, 
de. 50 a 100 cajas. 

Tinteros '«Soenenken», de una (1) tinta,,, 
de 50 a 100 'tinteros. 

Tinteros ele plomo con recipiente de 
loza, i/comíin, de 50 a 10O. — Buenos 
Aires, 13 de Diciembre de 1915. — 
El jefe de la Dirección Adrara strntiva. 

v-13 enero. 

Facultad de Ciencias Médicas 
Llámase a licuación por el " término 
de treinta días a contar desde la fecha 
y con arregío a lo prcscripfo y dispuesto 
en la Ley respectiva, para las obras de 
refacciones a ejecutarse en la Materni- 
dad «Pedro A. Pardo», según los pliegos 
de condiciones que estarán a disposi- 
ción de los interesados en la Contaduría 
de la Facultad, todos los días hábiles 
de 2 a 7 p.m. Las propuestas deberán 
ser entregadas por los interesados en so- 
bre cerrado y lacrado y serán- abiertas 
en presencia de elios el día 28 de Diciem- 
bre próximo a las 4 y 30 p.m., en la 
Secretaría de la Facultad. — Buenos Ai- 
res, Noviembre 30 de 1915. — Ei Se- 
cretario. 

y-28 diciembre. 

Llámase a licitación por el término 
de treinta dias a contar desde la fecha 
y con arregilo a lo proscripto y. dispuesto 
en la Ley respectiva, para las obras ds 
ensanche a ejecutarse en el local de la 
Escuela de Odontología, según los pliegos 
de condiciones que estarán a disposi- 
ción de los interesados en la Contaduría 
de la Facultad, todos los días hábiles 
de 2 a 7 p.m. Las propuestas deberán 
ser entregadas por ios interesados en so- 
bre cerrado y lacrado y serán abiertas 
en presencia de ellos el día 28 de Diciem- 
bre próedmo s ías 5 p.m-, en la Secretaría 
de la Facultad. — Buenos Aires, No- 
viembre 30 de 1915. — El Secretario. 
v-23 diciembre. 

Consejo Nacional de Educación 

Llámase a licitación para el 11 de 
Enero de 1916,, para la construcción y 
colocación de las puertas vidrieras nece- 
sarias para el patio cubierto del edi- 
ficio fiscal sito en la calle Lavaje 2376, 
ocupado por la Escuela N¡° 2 del Consejo 
Escolar 7, de acuerdo coa las bases, 
pliegos de condiciones y planos que 
estarán a disposición de los interesados 
en la Dirección General de Arquitectira 
de la Repartición, Rodríguez Peña 935, 
todos los días Ipíbües d: 12 a 6 pasado 
meridiano. 

Las propuestas que deberán presentar- 
se por duplicado, escritas a máquina, 
y en im todo de acuerdo con lo que al 
respecto establecen las leyes de. sellos, 
contabilidad y pbras públicas, serán 
abiertas en presencia de los interesados 
que concurran al acto, el mencionado día, 
a las 3 p. m., en la secretaría de la 
Repartición, Rodríguez- -Peña 935. — 
Buenos Aires, Diciembre 11 de 1915. 
— Ei secretario general. 

v-11 enero. 



deberán presentarse a máquina, por du- 
plicado y de acuerdo con lo que al 

respecto- establecen , las .leyes de sellos, 
contabilidad. ;y obras públicas, tendrá 
lugar el día .11 de Enero próximo a 
las 2 p, m. — Buenos Aires, Diciem- 
bre 10 de 1-915, — - El secretario ge- 
neral. 

v-11 enero. 



Llámase a licitación pública, hasta el 
21 d.ei corriente, para la impresión de 
«El Monitor de la Educación Común», 
de acuerdo con el pliego de bases y 
condiciones, quedos interesados podrán 
consultar todos los días hábiles de 12 
a 6 p. m., en la Administración de 
El Monitor, calle Charcas N" 3577. 

La apertura de las propuestas, que 
deberán ser presentadas escritas a má- 
quina, por duplicado y d: acuerdo en 
un todo a lo que ai respecto estable- 
cen las leyes cié Sellos y Contabilidad, 
tendrá lugar el día Martes 21 del corrien- 
te rnes, a las tres de la. tarde, en la 
secretaría de la Repartición. — Buenos 
Aires, Diciembre l'l de 1915. -— fl 
secretario general. ,' 

v-21 diciembre. 



Llámase a licitación pública por el 
término de treinta (30) días, para la 
coinstrucción de un pabellón vivienda en 
la Plaza de Ejercicios Físicos, para el 
guardián cíe ía -misma, de acuerdo con 
los planos, ; .: presupuesto. -.. y -■ pliego de 
c<wdidon'es^,prepar^do¿.r'piOTv.te--,VDjíectí6tí 
General de Arquitectura. -P 

La e apertura de las propuestas que 



Llámase a licitación para el 4 de 
Enero de 1915, para la ejecución de 
las obras de construcción de un edi- 
ficio con d estitió a fa escuela primaria 
de varones, en el terreno propiedad 
del Consejo, sito en la calle Deán Funes 
entre Brasil y Salcedo, de acuerdo con 
las bases, pliegos de condiciones y 
cómputos métricos que estarán a dispo- 
sición de los interesados en la Dirección 
de Arquitectura de la Repartición, Ro- 
dríguez Peña 935, todos los días hábiles 
de 12 a 6 p.m. Las propuestas, que 
deberán presentarse por duplicado, esi 
critas a máquina y ¡en un tocio de acuer. 
do con lo que a! respecto establecen las 
Leyes de sellos, Contabilidad y Obras 
Públicas, serán abiertas en presencia 
de ios interesados que concurran al 
acto, el día fijado" a las 3 p.m., en la 
Secretaría de la Repartición. — Buenos 
Aires, Diciembre' 2 de 1915. — El Se- 
cretario General. 

v-4 enero. 

Llámase a licitación pública para e; 
día 21 de Diciembre próximo, para la 
ejecución de las pbras de reparación 
de los edificios fiscales, sitos en las 
calles Alvarez 2319, Malabia 2852 y 
Malabia 2148, de acuerdo con los pre- 
supuestos que los interesados podrán 
consultar todos los días hábiles, de 12 
a 6 p. m., en la Dirección General de 
Arquitectura, Rodríguez Peña 935, se- 
cundo piso. 

La apertura de las propuestas que 
deberán ser presentadas escritas a má- 
quina por duplicado y de acuerdo en 
un todo a lo que al respecto esta- 
blecen las leyes de Sellos y Conta- 
bilidad, tendrá lugar el día indicado, 
a las 3 de la tarde. — Buenos Aires, 
Moviemire 15 de 1915. — El Secre- 
tario General 

v-21 diciembre. 



iínMffio k Obras Palcas 

Ferrocarriles del Estado 
Líneas General Norte y • Argentino del 
Norte 

Llámase a licitación, hasta el día 15 
de Enero de 1916,, para la provisión de 
47.480 y 12.950 metros cúbicos de le- 
ña, destinados a los Ferrocarriles Cen- 
tral Norte . y Argentino del Norte, res- 
pectivamente, para 1916, de acuerdo cur 
el pliego de condiciones que se encuen- 
tra a disposición de los interesados, en 
todas las estaciones de estos ferroca- 
rriles, en la i* Gerencia de Tucumán, Jefa- 
tura de Tráfico en Cruz del Eje y en 
ésta Administración, t;n Buenos Aires, 
calle Perú N'j 672. 

Las propuestas serán abiertas el día 
15 de Enero de 1916, ji las 2 de la 
tarde. — Buenos Aires, Diciembre 15 
cíe 191 5. — La Administración. 

v-15 enero. 

Obras Sanitarias de la Nación 
Se llama' -a licitación para el suminis- 
tro de (10.000) diez mil toneladas mé- 
tricas de carbón tipo «Carditis de 
acuerdo con el- pliego de condiciones 
que los interesados pueden consultar 
en la Inspección General de Explota- 
ción, calle Charcas 1840. 

Se previene a los interesados en con- 
currir a esta licitación que deben pre- 
sentar sus propuestas, con extncta su- 
jeción a las condiciones establecidas en 
el pliego respectivo; pues, cualquier 
excepción que mencionen, será motivo 
para que no se tome la propuesta en 
consideración. 

La apertura ele ias propuestas tendrá 
lugar el 20 de Enero de 1916 a las 
3 p. ni., en el salón de sesiones del 
Directorio de las Obras Sanitarias de 
la Nación, en presencia de los intere- 
sados que concurran al acto. -- Bue- 
nos Aires, 17.de Diciembre . de . 1915. 
— José 1. Goñi, secretario. 

v-20 enero. 

Se llama a licitación para el Suminis- 
tro de (8.000) ocho mil metros cúbicos 
de . pedregullo o ripio; (13.000) trece 
mil reetros cúbicos de/ arena gruesa' y 
(2,000) dos. . mil metros cúbicos de are- 
na fiaa, de ;acuefdp. en., un todo con el 



pliego ele condiciones quedos interesa-! 
dos pueden consultar en ía Inspecclórt 
General- de Explotación, ca He Charcas 
1840. 

Las propuestas deberán presentarse 
en la Secretaría del Directorio de las 
Obras Sanitarias de la Nación, y se- 
rán abiertas el 20 de Enero de 1916 a 
las 4 p. ni., en presencia de los in- 
teresados que concurran al acto. — 
Buenos Aires, 17 de Diciembre de 4915, 
— - José I. Goñi, secretario. 

v-20 enero. 

Se llama a licitación para la provi- 
sión ele cables y accesorios para ía dis- 
tribución de la energía eléctrica a las 
Estaciones de bombas de los Distritos 
Bajos del Radio Nuevo, desde la usi- 
na del Establecimiento Palermo, en un 
todo de acuerdo con el pliego de condi- 
ciones que los interesados pueden con- 
sultar en ¡a Sección Técnica, calle Char- 
cas 1810, todos los días hábiles de 1 
a 5 p. m. 

Las propuestas deberán presentarse en 
la Secretaría del Directorio de ías Obras 
Sanitarias de la Nación, y serón abier- 
tas el 21 de E'ner.Oj de 1916 a las 3 
p. m., en presen^ de los interesados 
que concurran ai* acto. — Buenos Aires, 
9 de Diciembre de 1915. — José I. 
Goñi, secretario. 

v-21 enero. 
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Ministerio de Hacienda 



Caja Nacional de Jubilaciones y Pen- 
siones Civiles 

Por el término de ocho días, a Contar 
desde la fecha de la publicación de 
este aviso, se hace saber a todos los 
que tengan que alegar derecho, que 
se han presentado ante esta Caja, soli- 
citando pensión doña Arminda Pereyra 
de Morteo por sí y por sus hilos 
menores doña Arminda Serafina, clon 
Carlos Raúl, doña Esther Benita, doña 
María I guacía, don jorge Eugenio, don 
Ignacio Luis, doña María Cristina y 
clon Ricardo Germán Morteo, en sil 
carácter de viuda e hijos legítimos 
del cx-empieado de la Oficina Química 
Nacional de esta Capital, don Ignacio 
Andrés Morteo. — Buenos Aires,. Di- 
ciembre 14 de 1915. — El Secretario. 
v-27 diciembre. 

Por el término de ocho días, : a contar 
desde la fecha tie la publicación de 
este aviso, se hace- saber -a tocios los 
que tengan que alegar derecho, r que 
se han presentado ante esta Caja, soli- 
citando acogerse a los beneficios del 
Art, 51 de ía Ley 4349 doña Vidornia 
Serantes de Villanucva, en su carácter, 
de madre de la ex-maestra de la Es- 
cuela Na 13 del Consejo Escolar 15 
de la Capital, dona Matilde Villanucva. 

— Buenos Aires, CDiccmbre 14 de 1915. 

— El Secretario. 

v-27 diciembre. 

Por el término de ociio días, a contar 
desde la fecha de la publicación de 
este aviso, se hace saber a tocios los 
que tengan que alegar derecho, que 
se han presentado ante esta Caja, soli- 
citando pensión doña Carmen' Comas 
de : Juárez, en su carácter de viuda del 
ex-jubilado clon Jacinto Juárez. — Bue- 
nos Aires, Diciembre 15 de 1915. — 
El Secretario. 

v-27 diciembre. 

Por el término de ocho días, a ¡contar 
desde la fecha de la . publicación '.'de 
este aviso, se hace saber a tocios los 
que tengan que alegar derecho,, qué 
se han. presentado ante esta Caja, soli- 
citando acogerse al beneficio previsto 
por el Art. 5! de la Ley 4349 doña Raj 
mona Vila de López, en su carácter de 
viuda del ex-cmpleado de la Aduana de 
La Plata, don José María López. — 

— Buenos Aires, Diciembre 14 de 1915. 
El Secretario. 

v-27 diciembre. 

Por el término de ocho días, a contar 
desde la fecha de la publicación de 
este aviso, se hace saber - a 1 todos', los 
que tengan que alegar ; derecho, que 
se han presentado ante esta Caja, soli- 
citando acogerse. al beneficio prévisto- 
por el Art. 5fec?ele la- Ley 4349 'doña- 
¿enaida Cabrera. de Luq'ue" en su ca- 
rácter de viudr- del • ex-Prof esor .áe,| 
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Colegio Nacional -del Uruguay, don Ma- 
nuel Luqüe. ■— Buenos Aires, Diciem- 
bre 1 14 de 1915. — El Secretario. 

v-27 diciembre. 

Por el término de odio días, a con- 
tar desde la fecha de la publicación 
de este aviso, se hace saber a todos 
los que tengan que alegar derecho, 
que se ha presentado ante esta Caja, 
solicitando pensión, doña Luisa Fras- 
sinetii de Ventura., por sí y sus hijas 
menores ,Celia bíéiida, Sara Angélica, 
María Antonia, María Ofelia y °María 
Zuleina, en su carácter de viuda e lujas 
legítimas, respectivamente, del ex-emplea- 
do de Ja Contad.iría General de la Na- 
ción, don Alberto Ventura. — Buenos 
Aire?, Diciembre 13 de 1915. '— El 
secretario. 

. v-23 diciembre. 

Por el término de ocho días, a con- 
tar desde la fecha de la publicación de 
■este aviso, se hace saber a todos los que 
tengan que alegar derecho, que se lia 
presentado ante esta Caja, solicitando 
pensión doña Ascención Suárez de Stci- 
no por sí y por su hijo menor Fran- 
cisco, en su carácter de viuda e hijo ie- 
gí.imo respectivamente del ex-einpleado 
de h Aduana de la Capital, don Agus- 
tín Sí-eino. — Buenos Aires, Diciembre 
9 de 1915. — El Secretario. 

v-20 diciembre. 

Por el término de ocho días, a con- 
tar eíesde la fecha de la publicación oe 
este aviso, se hace saber a todos los que 
tengan que alegar derecho, que se ha 
presentado ante esta Caja, solicitando 
pensión doña Adriana González de Fo- 
que en su carácter de viuda del ex-jubi- 
Laío, don Juan Poque. — Buenos Ai- 
res, Diciembre 9 de 1915. — El Secreta- 
rio. 

v-20 diciembre. 

Por el término de ocho días, a con- 
tar desde la fecha de la publicación de 
este aviso, se hace saber a todos los que 
tengan que alegar derecho, que se ha 
presentado ante esta Caja, solicitando 
pensión doña Carolina Casal de Suman, 
por sí y por sus hijas menores Ange- 
lina v Antonia y doña Marina Suman, 
en cnrcíclo de su propio derecho en su 
carácter de viuda e hijas legítimas del ex- 
jubliado, don Eugenio Suman. — Bue- 
nos Aires, Diciembre 9 de 1915. — El 
Secretario. 

v-20 diciembre. 



¡redaría •'Genera! de la Wacítfn 

r disposición de la Contaduría Ce. 
I cíe la Nación, se cita llama y cui- 
i al señor Laudino Alvarez ' para 
dentro del término de diez días 
ente ¡a documentación comprabato- 
d.e inversión del saldo de pesos 
. ¡ó moneda nacional que restan en 
oder de la partida de pesos 27/500 
:c!a nacional que le fueron enfre- 
s el año IS05, pera gastos de 
lomtsión de ¡imites con Boiivia, 
apercíbiiUiO do de ser declarado 
or ai Fisco. — Buenos Aires, Di- 
¡<re 9 de 1915. — Los Secretarios. 
¡v-28 diciembre. 
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Por disposición de la Contaduría Cío 
¡¡era! de la Nación, se cita llama y em- 
plaza al Sr. YolmWilJianí Aladead' para 
que dentro del término de diez días 
ingrese en la Tesorería General de la 
Nación la suma de pesos 1 1,50 moneda 
uactonal que importa su deuda por 
derechos portuarios de ías actuaciones 
levantadas con ese motivo, bajo aper- 
cdiumenío de hacer efectivas las dispo- 
siciones del Art. 75 de la Lev de Con- 
tabilidad. — Buenos Aires, 'Diciembre 
7 de 1915. — Los Secretarios, 

v-28 diciembre. 

Por disposición! de la Contaduría Ge- 
nera! ele la Nación, se cita y emplaza 
a ios señores E. Macchi y Cía.', para 'que 
dentro del término de diez días a con- 
tar de la primera publicación de* pre- 
sente, comparezcan a responder del car- 
go que -se les tiene formulado en con. 
cepto de derechos aduaneros que adeu- 
dan a la Aduana de la Capital, v que 
ascienden a la suma de un mil ochenta 
y seis pesos noventa y siete centavos 
moneda nacional (8 1.086,97 m/ii.), bajo 
apercibimiento de lo que dispone el 
Art. /5 de la Ley de Contabilidad. — 
Los Secretarios. 

v-28 diciembre. 

Por disposición de la Contaduría Ge. 
neral de la Nación, se cita llama y em- 
plaza al señor G. Malbranche para 



que dentro del término de diez días 
ingresé, en la Tesorería General de la 
Nación la suma de pesos 435,2.7 moneda 
nacional que importa su deuda por 
derechos aduaneros y reposición de se- 
llos de las actuaciones levantadas con 
ese motivo, bajo apercibimiento de 
hacer efectivas las disposiciones del 
Art., 75 de la Ley de Contabilidad. — 
Buenos Aires, Diciembre 7 de 1915. — 
Los Secretarios. 

v-28 diciembre. 

Por disposición de la Contaduría Ge- 
neral de la Nación se cita, llama y em- 
plazo a los señores Garma y Cía., para 
que dentro ael término de diez días 
ingresen en la Tesorería Genera! de la 
Nación la suma de .8 785,17 m/n, que 
importa su deuda por derechos aduaneros 
y reposición de sellos de las actuaciones 
levantadas con ese motivo, bajo aperci- 
bimiento de hacer efectivas las disposi- 
ciones del Art. 75 de la Ley de Conta- 
bilidad. — Buenos Aires, Diciembre 7 
de 1915. — Eos Secretarios. 

y-28 diciembre. 

Por disposición de la Contaduría Ge- 
ncial de la Nación se cita, llama y em- 
plaza a los señores Molinari y fieil, para 
que dentro del término de diez días 
ingresen en la Tesorería General de la 
Nación la suma de S 31,10 m/n, que 
imporla su deuda por derechos aduaneros 
y reposición de sellos de las actuaciones 
levantadas con ese motivo, bajo aperci- 
bimiento de hacer efectivas las disposi- 
ciones del Art. 75 de la Ley de Conta- 
bilidad. — Buenos Aires, Disiembre 7 
de 1915. — Los Secretarios. 

v-23 diciembre. 

Por disposición de la Contaduría Ge- 
neral de la Nación se ciía, llama y em- 
plaza al señor Pedro Orsetli, " para 
que dentro del término de diez días 
se ingrese en Tesorería General de la Na- 
ción la suma de S 15 m/u, que importa 
su deuda por reposición de sellos de las 
actuaciones levantadas con motivo de su 
solicitud pidiendo escención de dcreetios 
para rieles usados, para uso de la Com- 
pañía de Luz y Fuerza Motrís de Córdo- 
ba, bajo apercibimiento de hacer efecti- 
vas las disposiciones del Art. 75 de la 
Ley de Contabilidad. — Buenos Aires, 
Diciembre 7 de 1915. -— Los Secretarios! 
v-28 diciembre. 

Por disposición de la Contaduría Ge- 
neral de la Nación se ciía, llama y em- 
plaza a los señores Zaklivar Blanco", para 
que dentro del término de diez días 
ingresen en la Tesorería General de ía 
Nación la suma de S 335,23 ni. Vi, que 
importa su deuda por derechos aduaneros 
y reposición de sellos de las actuaciones 
levantadas con ese motivo, bajo aperci- 
bimiento de hacer efectivas las disposi- 
ciones de! Aró 75 de la Ley de Conta- 
bilidad. — ..Buenos Aires, Diciembre 7 
de 1915. — Los Secretarios. 

v-23 diciembre. 

Per disposición de la Contaduría Ge- 
neral de la Nación se cita, llama y em- 
plaza a los señores Claissc y Panse/i, para 
que dentro del término de diez días 
ingresen en la Tesorería Gen es d de la 
Nación la simia ele S 316,23 m.'n, que 
importa su deuda por derechos aduaneros 
y reposición de sellos de las actuaciones 
levantadas con ese motivo, bajo aperci- 
bimiento de hacer efectivas las disposi- 
ciones del Art. 75 de la Ley cíe Conta- 
bilidad. — - Buenos Aires, Diciembre 7 



de 1915. 



Los Secretarios. 

v-28 diciembre. 



Por disposición de la Contaduría Ge- 
neral ele la Nación se cita, llama y em- 
plaza a los señores A. Cadet y Cía.", para 
que dentro del término de diez días 
ingresen en la Tesorería General de ía 
Nación la suma de S 323,69 m/n, que 
.imporla su deuda por derechos aduaneros 
y reposición de sellos ele las actuaciones 
levantadas con ese motivo, bajo aperci- 
bimiento de hacer electivas las disposi- 
ciones del Aró 75 de la Ley de Conía- 
bi.idad. — ' Buenos Aires, Diciembre 7 
ele 1915. — Los Secretarios. 

v-28 diciembre. 

Por disposición de la Contaduría Ge- 
neral se cita, llama y emplaza al señor 
Luis Dttgross, Subcomisión de Límites 
con Chile, para 'que dentro del improrro- 
gable término de diez días, rinda cuenta 
documentada, de la inversión de las 
partidas que se detallan a continuación; 
o en su defecto, las ingrese a Tesorería 
General, bajo apercibimiento en caso con- 
trario, de hacer efectivas las disposiciones 



'establecidas por el Art. 75 de la Ley 
'de Contabilidad: (S 91,75 in/rf) noventa 
y un pesos con setenta y cinco centavos 
¡ moneda nacional, importe del salda deu- 
dor de la rendición de cuentas número 
2146/895. ,(*> 101,59 m/n) ciento cuatro 
pesos con cincuenta y nueve centavos 
moneda nacional, importe del sa!dt> deu- 
dor ele la rendición de cuentas número 
2-193/896; y (S 7.000 m/n) siete mil pe- 
sos moneda nacional, importe que reci- 
bió por ..intermedio de j. Castro Surn- 
blanel, en dos partidas en 19 y 25 de 
Noviembre de 1895, para costear el 
pago de gastos. — Buenos Aires, Di- 
ciembre 10 ele 1915. — Los secretarios. 
v-28 diciembre. 

Por disposición de la Contaduría Ge- 
neral ele la Nación, se cita, llama y em- 
plaza, al. señor Fiorián A. Merlo, ex Re- 
ceptor de Formosa, para que dentro de! 
improrrogable término de cliez días, con- 
curra a la Secretaría ele la a misma, a 
objeto ele responder de un cargo que ha 
sido opuesto a la rendición de cuentas 
N» 428/915, por sueldos y gastos del 
mes de Junio de 1912, bajo apercibimien- 
to en caso contrario, de lo establecido 
por el artículo 75 de la Ley de Contabi- 
lidad. — Buenos Aires, Diciembre 10 
de 1915. — Los secretarios. 

v-28 diciembre. 

Aduana de la Capital 

Por disposición del señor Adminis- 
trador de la Aduana de la Capital, 
don Alberto Caprile, se hace saber a 
ios dueños o consignatarios de las mer- 
caderías íezagadas que a continuación 
se detallan y correspondientes al ex- 
diente de Rezagos No 4S/1915, o 367 R, 
o. 916 A, o 190 R, que deben presentarse 
a esta Aduana para su retiro, dentro 
el término de cinco días, de la publica- 
ción del presente aviso. 

Pasado, este termine/, la Aduana pro- 
cederá ele acuerdo con lo dispuesto por 
el articulo 309 de las ordenanzas. 
Legajo de Rezagos No 48/1915 

Marca S H C, sin número,. 2 cascos, 
vapor A. Yohusan, paquete 41-13, fe- 
cha de entrada Agosto 7 de 1911; mar- 
ca E C abajo B A, número 1 al 3, 
30 fardos, vapor P. de Satrúsíegui, 
paquete 4179, fecha de entrada Agos- 
to 11 de 1914; marea S M L, número 
1 al 3, 3 esqueletos, vapor Regina 
Elena, ¡saquete 4243, fecha de entrada 
.Agosto 16 ele 1914; marca J A, sin 
número, 1 fardo, vapor- Argentino, pa- 
quete 4250, fecha de entrada Agosto 
15 ele 1914; marca Ministerio del in- 
terior, número 1722 al 23, 2 fardos, 
vapor H. Rover, paquete 4327, fecha 
de entrada Agosto 22 de 191-1; marca 
b L B, número 20, 1 esqueleto, vapor 
Augó, paquete 4371, fecha de entrad.t 
Agosto 26 de 1914; marca R S P, 
número 3135 o 315.1, 1 esqueleto, vapor 
Augó, paquete 437!, fecha de entrada 
Agosto 26 de 1914; marea en diamante 
D E F arriba S B, número 2, 1 cajón, 
vapor S. Prince, paquete 2625, fecha 
de entrada Mayo 23 de 1913; marca 
ESC, número 3, 1 cajón, vapor Axel 
Yokusan, paquete 4143, fecha de en- 
trada Agosto 7 de 1914; marca H„ 
Heruing, sin número, 1 cajón, vapor 
Axel Yokusan, paquete 4143, fecha 
de entrada Agosto 7 de 1914; marea 
A F M, número 9, 1 cajón, vapor 
Buenaventura, paquete 3215, fecha de 
entrada Junio 26 de 1913; marca en 
diamante 14, número 109, 1 cajón, vapor 
Caverna, paquete 4100, fecha de entrada 
Agosto 4 de 1914; marca C E T, sin 
número 14 cajones, vapor Amor, pa- 
quete 2314, fecha de entrada Mayo 
7 ele 1913; marca T C, sin número, 
45 cajones, vapor Amor, paquete 2314, 
fecha de entrada Mayo 7 de 1913; mar- 
ca A C, sin número, 10 cajones, vapor 
Livorinan, paquete 3327, fecna de en- 
trada Julio 2 ele 1913; marca I F M, 
sin número, 275 cajones, vapor Mo- 
razan, paquete 3490, fecha de entrada 
Julio 10 ele 1913; marca F T, número 
4, 1 cajón, vapor A. R. ele Geuoully, 
paquete 3812, fecha de entrada Sep- 
tiembre 5 de 1912; marca H M B F, 
sin número, 1 cajón, vapor A. L. de 
Lamornaix, paquete 4058, fecha de en- 
trada Septiembre 21 de 1912; marca 
j C 1! C, sin número, 18 cajones, va- 
por A. L. de Lamornaix, paquete 22!, 
fecha de entrada Enero 13 de 1913; 
marca A C C, número 1313, 1 cajón, 
vapor Hylas, paquete 1, fecha de en- 
trada Enero 1» de 1914; marca Portah's, 
sin número, 6 líos, vapor Amiral Zedc, 
paquete: 1264, fecha de entrada Mayo 
3 de 1914 ; marca' C, número 5, ~ 1 
bulto, vapor A. L. de Lamornaix, pa- 
quete 2389, fecha de entrada Mayo de 
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1914; marca J M, número- Í0ÜÜ, 1 ca- ¡ 
fon, vapor S.> Castle, paquete 4078, fecha 
de entrada Agosto 3"dé--l<H4; m-apc*^ 
en diamante 296, número. 1131-53, 23 
cajones, vapor S. Castle, paquete 4Ó78. 
fecha de entrada . Agosto 3 de 1014; 
marca en cuadro S P, sin número, 5 
cajones, vapor Kastalia, paquete 4301, 
fecha de entrada Agosto 20 de 1914; 
marca A S, número" 3430, 5, 40, 3, 4 
cascos, vapor Globe, paquete 4223, fe- 
cha de entrada Agosto 12 de 1914; 
marca A S, número 3838, 41, 9, 56, 4, 
cascos, vapor Globe, paquete 4223, fe- 
cha de entrada Agosto .12 de 1914; 
marca A S, número 3865, 70,. 4, 3 
cascos, vapor Globe, paquete 4223, fe- 



cha de entrada Agosto B 
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marca AS, número 3878 al 79, 85, 9, 4 
cascos, vapor Globe, paquete 4223. fe- 
cha ele entrada Agosto 12 de 191-1; 
marca A S, número 3S91, 4017, ti, 3 
cascos, vapor Globe, paquete 4223. fe- 
cha de entrada Agosto 12 de 191-1; 
marca A S, número 4119, 32, 4304, 6. 4 
cascos, vapor Globe, paquete 4223, fe- 
cha de entrada Agosto 12 de 1914; 
marca C E B, sin número, 3 cascos, 
vapor Florazan, paquete ' 4300, fecha de 
entrada Agosto 20 de 1914; marca Har- 
dy Muller, sin número, 1 fardo, vapor 
Floranzan, paquete 4300, fecha de en- 
trada Agosto 20 de 1914; marca C E T, 
sin número, 150 cajones, vapor Celedo- 
nia, paquete 854, fecha de entrada Fe- 
brero 15 ele 1913; marca R R, sin nú- 
mero, 1 cajón, vapor Caiedonia, paauete 
854, lecha de entrada Febrero 15 de 
1913: marca O H Y H, sin número 
50 barriles, vapor Caiedonia, pásmele 
854, fecha de entrada Febrera i 5. de 
1913; marca C E T, sin n ó ¡ñero, 
150 cajones vapor Caiedonia, paquete 
S54, fecha de entrada Febrero t'á de 
1913; marca C T C, sin número, 15 
cajones, vapor Holimvooc!, paquete 1026, 
fecha de entrada Febrero 21 de 1913; 
marca C T C, sin .número, 15 
cajones, vapor Molmwooci, paquete 1026, 
fecha de entrada Febrero 24 de 1913; 
marca D M, número 71169, 1 cajón, 
vapor Llern'itirg, paquete 4375,, fecha 
de entrada Agosto 31 de 1913; marca 
P C W, sin número, 1 barra, vapor 
Argentino, paquete 4250, fecha de entra- 
da Agosto 15 de 1914; marca Argeut 
Pyne, número 14925, 1 cajón, vapor 
¡lesione, paquete 4309, fecha de entra- 
da Agosto 21 de 1914; marca Compa- 
ñía G E Sus! Americana, número -11766, 
1 cajón, vapor Hcsionc, paquete 4309, 
fecha de entrada Agosto 21 de 191!; 
marca ca triángulo 691, número 1900, 
1 cajón, vapor Harmoduis, paquete 4105, 
fecha de entrada Agosto 29 de 191-1.- 
- El Jefe. 

v-20 diciembre.; 

Por disposición del señor Adminis- 
trador de la Aduana ele la Capital, 
don Alberto Caprile, se hace saber a 
los dueños o consignatarios ele las 
mercaderías rezagadas que a continua- 
ción se detallan y correspondientes al 
Expediente de Rezagos, muestras y en- 
comiendas desembarcadas de la. Dár- 
sena Norte número 321 o 423 R. 1499 
R. o 1587 D. o 181 R., que deben 
presentarse a ésta Aduana para, su re- 
tiro dentro del término de 15 días 
de la publicación de! presente aviso. 

Pasado este termino, la Aduana pro- 
cederá de acuerdo con lo dispuesto por 
el superior Decreto de fecha 23 de 
Junio del. añ> 1912. 

Marca Car 'n Garibakli, sin numero, 
un baúl, vím -.:.•■( i J , Maiaida, serie A 
11, fecha de Adrada. Mayo 23 de 1915; 
k. A. Túkí'o, número 222, un. cajón, 
vapor Dern»,," serie A 2, fecha cíe cu- 
-trada Mavc 13 de 1915; sin marca, 
número A 237, un cajón, vapor Arón, 
serie A 3, fecha de entrada, Abril 5 
de 1915;; Directorio Convento Sagrado 
corazón de Jesús, número 202, un cajón, 
vapor Formosa, serie A 4, fecha de 
entrada Marzo 16 de 1915; marca FB, 
número 655, un cajón, vapor Tenes) son, 
serie A ' 5, fecha de entrada, Marzo 
16 de 1915; isidro Amoeuo,' numero 
1518, un cajón, vapor Frisia, sene A 
6, fecha de entrada, Febrero lo de 
1915; José Salamanca Márquez,, nú- 
mero 1878, un baúl, vapor P. de Cdine, 
serie A 7, fecha de entrada, Abril 9 
de 1915; marca DEL, número 8222, un 
cajón, vapor Hig. Seot,, serie Al 8, 
fecha de entrada, Abril 17 de 1915; 
marca DR., Smith D «s» R, sin. núme- 
ro, un cajón, vapor Byton, serií A 9, 
fecha de entrada Marzo 28 de 1915; 
marca FS, Edge, sin número-,, un ba- 
úl, vapor Amazónc serie; A Í0 S techa 
de entrada Mayo 16 de 1915;.; Cónsul 
General de Italia, sin número, wi cajón, 
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vapor M. Mafalda, ..serie A 11, techa 
de entrada, Mafo 23 de 1915; marca 
IV, 'número 1997, un cajón, vapor Ver- 
di, serie A. 12, fecha de entrada, Marzo 
3 de 1915; J: Salamanca Márquez, nú- 
mero 1883, un cajón, vapor P. de Udi- 
ni, serie A 13, Abril '9 de 1915; 
Madame Lambert, número 221, un Daúl, 
vapor Segura, serie A 14, fecha de en- 
trada junio 22 de 1915; sin marca, 
sin número, un baúl, vapor P. Umber- 
to, serie 15, fecha de entrada, Enero 
2 de 1915; .señorita Mini Anita, mi- 
nero 6532, un baúl, vapor, vapor U. 
c't Genova, serie A 16, lecha de cidrada, 
M.t/j 2'; ele 1 ° i 5 ; Madame Lambcrí, 
número 22!, un baúl, vapor Segura, 
serie A, 17, fecha de entrada, Junio 
22, de 1915; José P. Mongos, sin 
número, un cajón, vapor R. V. Eugenia 
serie A 18, fecha de entrada,, Enero 21 
de 1915; José S. *' Márquez, número 
1S55, mi fardo, vapor P. de Udiiie, 
serie A 19, fecha de enfraila, Abril 9 
de 1015; José . Márquez, número 1882, 
un fardo, vapor P. de Udine, serie A 20, 
Abril 9 jlc 1915; marca AA, número 2, 
un cajón, vapor P. Mafalda, serie A 21. 
fecha de entrada, Abril 1° de 1915; 
sin marca, sin número, un fardo, 
vanor Si. E-rifado, serie A -22, le- 
cha de entradaT Febrero 12 de 10 15; 
út, sin numera, 1 pacue- 
adale. serie A 2!,' fecha 
lembre 21 de 1014; sin 
aero, 1 colchón, vanor 
la A 21. fecha 'de eu- 
5 de 101 1; si: 
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serie B 17, fecha de entrada Abril 7 
de 1915; sin marca, sin núriiero, 1 ca- 
jón, vapor León XIII, serie B 18, fecha 
de entrada junio 16 de 1915; marca 
E T, sin número, 1 esqueleto, vapoi 
Monserrat, serie B 19, fecha de entra- 
da Enero 12 de 1915; .marca E T, sin 
número, 1 cajón, vapor Monserrat, sene 
B 20, fecha de entrada Enero 12 de 1915; 
sin marca y sin número, 1 cajón, va- 
por Fortnosa, serie B, 21, fecha de 
entrada, Marzo '16 de 1915; sin marca 
y sui número, I cajón, vapor jicsscu, 
serie B, 22, fecha de entrada, Marzo 
18 de 1914;. marca Petra Sácnz Soria, 
sin número, 1 baúl, vapor Inf. Isabel, 
serie B, 23, fecha de entrada, Junio 
7 de 1915; sin marca y sin número 
1 ■ valija, vapor 5Maguaya, serie B, 24, 
lecha de entrada, Junio 14 de 1915; 
sin marca y sin número, y valija, va- 
por Desuerara, serie B, 25, fecha de 
entrada junio 27 de 1915; marca MSAt, 
sin número, 1 cajón, vapor Hollandia, 
lecha de entrada, Enero 11 de 1915; 
¡naica L. González, sin número. 1 lio. 
vapor León XIII, serie B, 27,' fecha 
de entrada, Abril 1! de 1915; sin marca, 
y sin número, 1 barril, vapor Ara- 
guaya, serie B, 28, fecha de entrada, 
Abril 5 de 1915; marca CC, Packe, 
sin número, 1 barril, vapor Córdoba, 



na Norte, No 10/3-3 o 420 R, o 1492 R, I 
o 1033 íM, o 179 R, que debjn presen- 
tarse a esta Aduana para su retiro, den- 
tro def Término 9e 15 días de la pu- 
blicación del presente aviso. 

Rasado este término, la Aduana pro- 
cederá de acuerdo con lo dispuesto por 
el Superior Decreto de fecha 23 de Ju- 
nio de 1912. 

Marca "RS, sin número, ttn cajón, va- 
por Tulantia, serie D 951, fecha de en- 
trada Julio 3 de 1915; marca HL, sin! 
numero, un cajón, vapor Vasar', serie i 
D 935, fecha de entrada julio 4 de 1915; 
M. Foneiibcría, sin número, un pásme- 
te, vapor P. de Asturias, serie D 1223, | 
fecha de entrada Julio 14 de 1915; j. ! 
Pedrciro Ortega, sin número, un sesío, I 
vapor P. de Asturias, serie D 1279, 
fecha de entrada jubo 14 de 1915; í 
Eduardo Schasman, sin número, unaca-l 
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ja, vapor P. de Asturias, sene D 1280, i 
fecha de entrada julio 14 de 1915;! 
Manuel 'L. Lomera, sen número, una j 



caia, vapor P. de As 



iecna cíe en 
Ensebio Lora 
vanor P. de 
tedia de enír 
vador E. Q;u 
quete, vapor 
D 1429, 



iraca Julio 14 
:z, sin número, 



", sene D B 



1915; í 



Hurlas, serie D 12S2, | 
Julio 14 de 1915; Sal- I 



a; sin marca y sin runn 



val! 



Ei 
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i-l ; s;n marca. s:n ;; 

amar íiif. Isa Del, se 

■acia Febrero 7 de 19! 

míe, sh¡ ruimero, 1 i 
serie A 27, fecha 
7 de 1914; marea ,V 



1 lardiío, vapor Desea 
lecha de entrada, 
sin marca y sin 
vapor Inf. Isabel, 
cíe entrada, junio 
y sin número, í i 
serie B, 32. fe di; 



■O, 1 



29 de 19 B 
1 valija, v, 



De 



Mayo G de 1915; 


¡lunero, 1 coichóu, 


sene 13, 31, techa 
2 de 195; sin marea 


rema, vapor L-uona, 


de entrada, junio 


arca v sm numero, 
icrara, serie B, 33! 
Enero 27 de 1915; 


ano, 1 baúl, vapor 
31, fecha de en- 



:¡a, sui numero, un pa- 
. de Sal rusten ui, serie 
129, fecha de entrada jubo 17 de 
■ marca MA, número 20, un ca- 
^ apor Flaudre, serle 1541, fecha de 
; julio 10 de 1915; Chiaro Deiiino 
la., número 25, uu cajón, vapor 
a V. Eugenia, serie D 1805,' fecha 
nírada ludo 25 de 1915; Gulilermt, 



l, j 



Hi- 



lero, sm uumer 
ut V. Eugenia, serle 1) í6'.¿> 
de entrada ¡uiio 25 de 101 



¡por 
fe- 



a ; 



lenla, serie D 11 



tía que (tf-e sigue ei Ftsco Nacional, 
por cobro ejecutivo de pesos, bajo nper-, 
cabimiento de darle intervención si ■'•■■se- 
ñor Defensor de Ausentes en turno, 
si no comparece. - Buenos Aires, Sep- 
tiembre 21- de 1915. — Rufino j. Vá- 
rela, secretario. 

No 57-V-27 diciembre. 

Por disposición del señor Juez Fe- 
deral de ía Capital, 'doctor Manuel ' B. 
de Anehorena, se cita ai señor Beni- 
to A'iiíñua, |iara que dentro del ter- 
mino ele tres días, a contar de la ¡.Ma- 
niera publicación del presente t-J¡eb\ 
comparezca ante S. S., por interme- 
dio de la Secretaria a cargo deí au- 
torizante, a estar a derecho en el jui- 
cio que le sigue eí Fisco Nace mal, 
por cobro ejecutivo de pesos, bajo soer- 
cUnmlenío de darle intervención ai", se- 

>r Delensor de Ausentes en turra-, si 
no comparece. - Buenos Aires, (Oc- 
tubre de 1915. - F. A. Gonzáie-i del 

Solar, secretario. 

N-> SO-v-22 dicier'te-e. 

Por disposición del señor juez he- 
dv raí (ai lo Civil y Comercial de la 
Capital, dador Tomás Arias, se rila 
y emplaza por el término de seis use-, 
a contar de ía primera publicación, deí 
preseníe e Helo, a la sucesión del - Aior 
don Agilitan Aragcne, para que .. an- 
parezca ante este Juzgado y SecreAria 
deí autorizante, a • tomar ía hitereeai- 
cnai en el juicio que le ha inicia. I- 1 1 
señor Pimnrader bisca:, en repr.um- 
íación del risco Nacional, sobre en- 
ero (¡e pesos, bajo aperelbimient; de 
que si no comparece se le i 
r.'i a! señor Delensor de ::-' e 

incapaces en fumo, oiuai oue lo ivm-^- 
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L. Cóm 



Mr 



1 baúl 
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Verdí, serie B 
no 3 ;. t i ) I 4 



H. 



serie Ó 3, fecha de entrada Enero de 
1914; marea David Warkui, sin número, 
! bailb vapor I. Isabel, serle R 4, fecha 
(le entrada Diciembre 5 de !QÍ4; marca 
Memie! Falelro, número A. SO, 1 baúl, 
vapor Amazón, serie B 5, fecha de 
entrada Marzo 8 de 1914; marca Giu- 
sseppe, número 510, 1 baúl, vapor Re 
Vhíorio, serie B 6, fe-cha de entrada 
Marzo 16 de 1914; sin marca, sin nú- 
mero. ! baúl, vapor Re Vitíorlo, serie 
15 7, fecha de entrada Marzo 16 de 191-1; 
marca Ángel Samartln, sin número, 1 
cajonelto, vanor i. I. de Bordón, serie 
B ' 8, fecha de entrada Agosto '22 de 
1014; sin marca, sin número, 1 baúl, 
vapor T. di Savoia, sene B 9, fecha 
de entraría Enero 23 de 1914; sin marca, 
sin número, 1 baúl, vapor P. dé Satrús- 
íegui, serie B 10, fecha de entrada 
Marzo 14 de 1914; marca Daniel Nava, 
número D. 444, 1 baúl, vapor Alianza, 
serle B 11, fecha de entrada Diciembre 
13 ele 1911; sin marca, sin número, 1 
baúl, vapor R. V. Eup-cnia, serie tí 
12, techa líe entrada Enero 2.1 de 1914; 
marca Misíer Auseluci, sin número, 1 
lío, vapor Drina, serie B 13, fecha de 
entrada Diciembre 22 de 1914; sin mar- 
ca, sin número, 1 baúl, vapor Pampa, 
serie B 14, fecha de entrada Mayo 
13 de 1915: sin marca, sin número, 
1 caja, vapor Frisia, serie B 15 ; fecha 
de entrada Octubre 30 de 1914; sin mar- 
ca, sin número, 1 cajón, vapor Desúa, 
serie B 16, fecha de entrada* Febrero 
27 de 1915; marca Alejandro Mardeu, 
sin número, 1 cajón, vapor Inf. Isabel, 
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número, 1 bolsa, vapor Tubantia, se- I I 
ríe B, 45, fecha de entrada, Abril 20 I ' 
de 1914; marca Angelo Guarueni, nú- ¡ , 
mero 15, 1 bolsa, vapor Re Vitíorlo, i , 
serie B, 45, fecha de entrada, Novicia- i ■ 
bre 21 de 1011; sin marca y sin nú- ¡i 
mero 1 fardo, vapor Re Vittorlo, se- ! ' 
ríe B, 47, fecha de entrada, Noviem- 
bre 2! de 1014; sin marca y sin nú- i 
mero, 1 bolsa, vapor Re Vittorlo, se- | i 
1, 43, fecha de entrada, Novicni- 1 



ore 21 



.4; sin m 
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1 fardo, vapor León Xíi, serie B. 49 
lecha de cidrada,, Mayo 22 de 1014; 
sin marca y sin número, 1 canasto, 
vapor Plata, serle B, 250, fecha de ca 
trada,^ junio 19 de 1914; sin marca y 
sin número, 1 valija, vapor Aran-naya, 
sene B, 51. fecha de entrada, ° Abril 
19 de 1914; marca Isabel Laeasa, sin 
número, 1 caja, vapor D. di Genova, 
serie B, 52, fecha de entrada, Enero 
24 de 1914; sin marca y sin número, 
3 líos, vapor se ignora, serie B, 53, 
(echa de entrada, se ignora; sin marca 
y sin número, 3 líos, evapor se ig- 
nora, serie B, 54, fecha- de entrada, 
se ignora; sin marca y sin número, 

2 líos, vapor se "ignora, serie B, 55, 
fecha de entrada, se ignora. — El 
Jefe. i 

v-22 diciembre. 

Por disposición del señor "Admfnis 4 
trador de la Aduana de la Capital, 
cfon Aifierto Caprife, se Tiace saber a fos 
dueños o consignatarios fíe las merca- 
derías rezagacias que a continuación Se 
detallan, y correspondientes ai Expe- 
diente Muestras y Encomiendas, Dárse- 
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Por d 



señor 
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de I; 



na; 



posición ck 

lo (hvii \ f 

locíor Manuel B. (le Ancho- 
rnia, se cita, llanra y emplaza a los 
señores Bcríone, Barbar! y Cia,, pu- 
ra que en ei 'término de seis illas, 
a contar de la primera publicación del 
presente comparezcan ante este juz- 
gado y Secretaria a cargo de! autori- 
zante a esíar a. derecho y tomar la 
intervención que les corresponda cu ei 
juicio que por cobro de pesos les si- 
gue el risco Nacional, bajo apercibi- 
miento de darse intervención al se- 
ñor Defensor de Ausentes. Buenos 

Aires. Septiembre 6 de 1915. David 

M. Arias, secretarlo. 

N- 1 55-V-27 diciembre. 

Por disposición del señor Juez Fe- 
deral de fa Capital, doctor Tomás 
Arias, se cita ai ' señor Marcos R. 
Casas, para que dentro del término 
de seis días, a contar de la primera 
publicación del presente edicto, com- 
parezca ante S. S., por intermedio de 
la Secretaría a cargo del autorizante, 
a estar ; a derecho en ei jui- 



oer; 
Lsü. 



. lición deí señor juez 
de ía Carlita!, doctor T- 
, se ella al' señor Sebastián 
para qne deníra de! ílmslne 
tres chas, a contar de la primen 
blleación del preseníe edicto, come 
ca ante b. S., por intermedio el 
Secretaría a cargo del autorizan' 
estar a derecho 'en el inicio que- I 
gtiC el Fisco Nacional," por cobro 
cuitvo de pesos, bajo apercibimient 
daría intervención af ai señor Dea 
de Ausentes en turno, si no co 
rece. ----- Buenos Aires, Octubre C 
1915. — Caíaos D. Giménez, s. 
iarío.. 

N<> 67-V-22 diciemb 

Por disposición del señor Juez 
deraf de ía Capha 1 , cloctoh' Mam 
de Anchorena, se cita a! señor Caro 
cari Ca'der-óii Chaves, para que 
tro del término de quhice días, a o 
desde la primera pub'i: ación de! 
sentc, comparezca ante S. S., poi 
termedio de la Secretaría a cara 
que subscribe, a estar "a derecha 
ei 'juicio que fe sigue -ef Fisco Mac 
sob'-e cobro di pe o - , 1 a'o apere b'n 
de ibirle ¡nvervcnc'óa al señor Def. 
de Alísenles, si no comparece. -- 
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ríos Aires, Octubre 13 de J9Í5. — 
M. Arias, secretario. 

N° 69-v-S enero, 



David 



Por disposición del señor juez Fe- 
dera! en lo Civil y Comercial de la 'Ca- 
pital, doctor Tomás Aria?, se cita, y em- 
plaza, |x¡r el término de ise,s díjap, a ¡con- 
tar de la primera publicación del pre- 
sente edicto, a los señores Hoerle-y 
Compañía., para que comparezcan ante 
■este Juzgado y Secretaria del autorizan- 
te, a tomar, intervención en el juicio 
que le lia iniciado el señor Procurador 
¡¡-■'«sea', en representación del Fisco Na- 
cional, sobre cobro de pesos, bajo aper- 
cibimiento de que. si no comparece, se 
*e nombrará al señor Defensor de Au- 
mentes € incapaces en turno, para que 
Yo represente. — Buenos 'T4.ires, Sep- 
tiembre 22 de 1915. -— L. Gómez Mo- 
sina, secretario. 

No 71-V-27 diciembre. 

Por disposición del señor Juez Fe- 
Weral de la Capita 1 , doctor Manuel B. 
4e Anchorena, se cita a los Sres. Raúl A. 
IKerraiíeter y Berísso Hermanos, para 
íque dentro del término de tres días, a 
contar desde la primera publicación 
del presente edicto comparezcan por ante. 
S. S., por intermedio de la Secretaria 
;i cargo del autorizante, n estar a dere- 
cho en el juicio que íes sigue el Fisco 
Nacional por cobro ejecutivo de peses, 
bajo .•■percibí miento de darle .interven- 
ción ai señor Defensor 'de Ausentes en 
turno, si no comparecen. —Buenos Ai- 
res, Octubre 9 de 1915. — -F. A. Gou- 
. :vr;i!c--£ -del So'ar, secretario. 

N» 73-V-22 diciembre. 

Por 'disposición del señor Juez Fe- 
'deraí en lo Civil y Comercial de la Ca- 
ín tal. doctor Tomás Arias.. j;e cita ¿' em- 
plaza ¡por ertérmino de seis días, a con- 
tar de la primera publicación del pre- 
sente e-dicto, al señor Domjn*o Mecc'ia, 
para que comparezca ante este juzgado 
y -Secretaría del autorizante, a tomar 
intervención en el juicio que le lia ini- 
eiado -el señor Procurador Fiscal, en 
representación del Fisco Naeiona 1 , sobre 
cobro de pesos, "bajo apercibimiento de 
íque si no comparece, se le nombrará al 
.señor Defensor cíe Ausentes e Incapaces 
.- n turno, para que Id represente. — 
Flurnos Aires. Septiembre 22 de 1915. 

i. Gómez Molina, secretario.. 

N" 75-V-27 'diciembre. 
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disposición del señor juez Fe- 
sera! en lo - Civil ..y Comercial de la 
íiaoitai de la República, doctor Ma- 
intiei B. de Anchorena, se cita a clon E. 
Sáergalío AmespJl, para que dentro del 
„lén;rino de quince días, a contar desde 
la primera publicación del presente edic- 
to, ccmparéV.ca por ante S. S., por 
intermedio de la Secretaría a car.20 
-de! que subscribe, a estar a derecho 
¿n (i juicio que por cobro de pesos 
' 'ie sigile el Fisco Nacional, bajo aperci- 
Aiimicnío de darle intervención ai De- 
fensor de Ausentes, si no comparece. — 
Buenos Aires, Octubre JO de' 1915. -- 
i'Oavid M. Arias, secretario. 

N- 77-v-S enero. 

Por disposición .del señor juez Fe- 
'deral en lo Civil y- Comercial de la 
Capital de la República, doctor Ma- 
!.nuei B. de .Anchorena, se cita a don 
jCaríos folcrribo^ para que dentro de! 
í ormino de quince días, a contar de la 
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ra publicación del presente edi'c 
'ío, comparezca ante S. S, por inter- 
trueciio de la Secretaría ■ a cargo deí 
■que subscribe, a estar a 'derecho en el 
'juicio que por cobro de pesos le sigue 
'■ei Fisco Nacional, bajo apercibimiento 
Víe darle intervención al Defensor de Au- 
sentes, si tío- comparece. —Buenos Ai- 
res, Octubre... de 1915. — David M. 
:Ar:a-, secretario. 

N-:> 79-v-S enero. 



Por t\ Juzgado Federal de la Cantal, 
'a cargo deí doctor TonCís Arias y *Se- 
■creíarín deí autorizante, se cita y eiii- 
¡plaze, por él termino -de seis días, a 
contar de la primera' publicación del 
presente edicto, a la señora ' Ara B. 
■ríe B&fazeli'i', para que comparezca a 
derecho en el juicio que le ha 
ti Fisco Nacional, por cobro 
;, bajo apercibimiento de norn- 
i señor Defensor, de Ausentes e 
s en -turno,, para que, la repre- 
- Buenos Aires, ..Noviembre 30 
, — L. Gómez .Molina, secre- 



estar 
iniciad 
de pe 
■tirarle 
lucapc 
senté. 
•de. 19' 
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. .diciembre. 



Por el Juzgado Federal de la Capital, 
a cargo del doctor Tomás Arias, y 'Se- 
cretaría del autorizante, se cita y em- 
plaza por el término de seis días, a 
contar de la primera publicación del 
presente edicto, a los señores Nel La- 
gos y Cía., para que comparezcan a 
estar a derecho ''en «1 juicio que les ha 
iniciado el Fisco Nacional, por cobro 
de pesos, bajo, apercibimiento de nom- 
brarles al señor Defensor de Ausentes 
e Incapaces en turno, para que los re- 
presente. — Buenos Aires, Noviembre 
30 de 1915. — L. Gómez Molina, secre- 
tario. 

No 83-V-27 diciembre. 

Por el Juzgado Federal, a cargo del 
doctor Tomás Arias, y Secretaria del 
autorizante, se cita y emplaza por iel 
término de seis días, a contar de la 
primera publicación del presente .edic- 
to, al señor E. Ruggfaro, para 
que comparezca a estar a derecho en 
el juicio que le ha iniciado el Fisco 
Nacional, por cobro de pesos, bajo 
apercibimiento de nombrarle al señor 
Defensor de Ausentes e Incapaces en 
turno , para que lo represente. — Bue- 
nos Aires, Noviembre 30 de 1915. — 
L. Gómez Molina, secretario. 

Ní> Só-v-27 diciembre. 

Por el juzgado Federal, a cargo del 
doctor Tomás Arias, y Secretaria del 
autorizante, se cita y emplaza por e! 
término de seis díaSj a contar jle la 
primera publicación del presente edic- 
to, a los señores A. León- y Cía., para 
que comparezcan a estar a derecho en 
e¡ juicio que les ha iniciado el Fisco 
Nacional, por cobro de pesos, bajo 
apercibimiento de nombrarles al señor 
Defensor de Ausentes e Incapaces en 
turno, para que los represente. — Bue- 
nos Aires, Noviembre 30 de 1915, — - 
L. Gómez Molina, secretario. 

N« S7-V-27 diciembre, 

Poi el Juzgado Federal, a cargo del 
doctor Tomas Arias, y Secretaría del 
autorizante, se cita y emplaza por el 
término de seis días, a contar- de la 
pionera publicación del presenté edic- 
to, a los señores Lskiere ¡y D. Jaer, 
¡jara que comparezcan ante este 
juzgado a estar a derecho en el 
juicio que les ha iniciado el Fisco 
Nacional, por cobro de pesos, bajo 
apeí cabimiento de nómbrales ai señor 
Defensor de Ausentes e Incapaces en 
tumo, para que los represente. — Bue- 
no; Aires; Noviembre 30 de 1015, — 
L. Gómez Molina, secretario. ~ 

N« 89-V-27 diciembre. 

Por el juzgado Federal, a cargo del 
doctor . Tomás Arias, y Secretaria del 
autorizante, se cita y emplaza por ¿el 
término de seis días, a contar ,dé la 
primera publicación del presente edic- 
to al señor Juan Aguerrió ;rry, para 
que comparezca ante este Juzga- 
do a estar a derecho en e! jui- 
cio que le sigue el Fisco Na- 
cional' por cobro de pesos, bajo 
apercibimiento de nombrarle al señor 
Defensor de Ausentes e Incapaces en 
tumo, para que lo represente. — Bue- 
nos Aires, Noviembre 30 de 19J5. — 
L. Gómez Molina, secretario. 

N» 91-V-27 diciembre. 

Por disposición del señor Juez Fe- 
derar' de !a Capital, doctor Temas Arias, 
se cita y emplaza, por eí término 
de seis días, a aontar desde ía pri- 
mera publicación del presente edicto, 
a don Andrés L. Rodríguez, para que 
comparezca ai Juzgado" a tornar in- 
tervención en los autos que ie sigue 
ei Fisco Nacional, por cobro de pesos, 
y a practicar el reconocimiento de la- 
firma que subscribe él documento que 
corre agregado a fojas cinco vuelta, 
de . ios misinos autos, bajo apercibi- 
miento do nombrarle pj señor Defen- 
sor de ausentes, para que jo repre- 
sente y de tenerle por reconocida la 
firma si no, compareciese. — Buenos 
Aires, Septiembre 11 de 1915. — Ru- 
fino J. Várela, secretario. 

Ne 93-V-27 diciembre. 



Moraschi, Germán Saravia, Arturo Lel- 
ro, R. Aguilar, R. Batisttesa o Battis- 
ttesa, Fermín Girand, V. García, R. 
Fosbery, C. Pagóla, J. Ponda, Ma- 
niré! Ricart, J. M. Berrichón. J, Ca- 
baiies, M. Rey, J. Lambruscini, S. 
Rossr, C. Locaccio, A. Resoagli, M. 
Rimet, G. Costa, M. -Jaurribela; J. Oje- 
da, J. ligarte, T. Salinas. A. y R. 
Núñez, G. González, A. Manifest, R. 
Sosa, j. M. Lozano, O. Fúrts, Z. Zu- 
nino. R. Mey, S. Conejo, A. Ramí- 
rez, A. Medina, P. de León, M. Quei- 
rolo, M. Llanes, V. Encina, G. ( 'Bu- 
seta., R. Gallegos, M. Olivera, N. Ruiz, 
G. C. Guastavino, S. N. Díaz, Juan 
Farrar, S. Hurte, A. Gatti, M. Se- 
rrano, S, Arroquí, E. Cabrera, E. No- 
guez, S. Fronconi, E. Ruyeroni y Ne- 
visent E.>i, bajo apercibimiento de ser 
declarados rebeldes, si no comparecieren 
en ei plazo referido. — Buenos Ai- 
res, Noviembre 29 de 1915. — jorge 
Giménez, secretario. 

No 95-V-26 enero. 

Por disposición del señor Juez Fe- 
dera! en lo Civil y Comercial de la 
Capital de la República, doctor Manuel 
B. de Ancnorena, se cita y emplaza, 
a don José Panzero, para que dentro 
del término de quince días, a con- 
tar de ía pub'i .-ación primera del pre- 
sente edicto, comparezca ante e! Juz- 
gado y Secretaría del autorizante, a 
estar a derecho en el juicio que por 
cobro de pesos le sigue el Fisco Na- 
cional, bajo apercibimiento de nom- 
brársele defensor de ausentes si dejare 
de hacerlo. — Buenos Aires, Noviem- 
bre 5 de 1915. — David M. Arias, se- 
cretario, 

N° 4-v-3 enero. 



Por disposición deí señor Juez Fe- 
deral de i'a Capital, doctor Manuel B. 
de Anchorena, se .cita y emplaza, por 
ei término de seis días, a contar des- 
de la primera publicación del presen- 
te edicto, a doña Fermina Pérez de 
Mencüberry, para que comparezca ante 
S. S. a practicar el reconocimiento de 
ía firma que subscribe eí documen- 
to agregado a fojas 2 de los autos 
caratulados Fisco Nacional contra Fer- 
mina Pérez de Mendiberry, por cobro 
ejecutivo de pesos, bajo apercibimiento 
de darle por reconocida la firma si 
no compareciese. — Bueres Aires, No> 
\icmbre 19 de 1915. — F. M. González 
del Solar, secretario. 

No' 15 v-v-21 diciembre. 



MiiÉferio de Guerra 

Se cita ¡Sama y emplaza por e! término 
de tres días, a contar desde la publica- 
ción del presente, a los ex-eonscripíos 
de la clase de 1893, Severo Pachano y 
Mariano Lombari, para que dentro de di- 
cte término, comparezcan ante este juz- 
gado, Calle Santa Fe No 1461, a ob- 
jeto .de prestar una declaración en el 
sumario que de O. S. instruyo a Gerar- 
do Brav, ex-Cabo del Regimiento 2 de 
Artillería Montada. — Buenos Aires, Di- 
ciembre 13 de 1935. — Benjamín Ba- 
rrionuevo, Teniente Corone!, ' juez de 
Instrucción. 

v-20 diciembre. 



Por disposición del 
dcral, doctor . Manuel 
interinamente a cargo- 
dérai >en loj Criminal 
ae la Capital, se cit 
plaza, por *l término 
a contar de ía primer 
presente, para que co 
tai a derecho en el 
le? instruye por el- de 
ción,- a las siguientes 
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Prefectura General del Puerta 

Por disposición del señor Prefecto Ge- 
neral de Puertos, Contraalmirante Da- 
niel Rojas Torres, en el expediente núme- 
ro 16769 B., se cita, llama y emplaza por 
el término de treinta días (30) a. con- 
tar desde la fecha del presente edicto, 
a los que se consideren con derecho 
a una canoa, hallada abando'.a'.a en 
jurisdicción de la Subpreféctiira de Ber- 
mejo, sin nombre ni número de matrí- 
cula y con las siguientes características: 

eslora 4mF6, ' manga lm07, puntal 
0m<13. Tiene dos tacos de laurel, cinco 
pares de curvas de lapacho, forrada con 
tablas de cedro y timbó. Su estado de 
conservación es bueno. 

Los interesados deberán presentarse 
dentro del plazo señalado a entablar 
sus acciones en forma por ante la Prefec- 
tura General de Puertos, bajo apercibi- 
miento de lo que hubiere lugar por dere- 
cho. — Buenos Aires, Diciembre 16 
de 1915. — Tomás D. Peña, Oficial 
Mayor. : . .. ■ — -' ,: '- •-, - "¡ ' ' ■■• 

'■ '. .",'. ' - : ■ ." v-25- cn-ero. ■-■. ■'■■ 



Por disposición del señor Prefecto 
. General de Puertos,, Contraalmirante Da- 
niel Rojas Torres, se cita, llama ^.em- 
plaza por el término de treinta días (30), 
a los que se consideren con derecho a 
una canoa hallada abandonada en juris- 
dicción de k Ayudantía de Reconquista, 
sin nombre ni número de matrícula y 
con fas siguientes características: Eslo- 
ra 4,3ó metros, manga 0,98 metros y 
puntal 0,40 metros, construida de pino 
de tea, tiene dos tacos de algarrobo y 7 
pares de curvas de la misma madera. 
Se encuentra en malas condiciones de 
navegabilidad, 

Los interesados sdeberán presentarse 
dentro del plazo señalado a entablar 
sus acciones en .forma por ante la Pre- 
fectura General de Puertos, bajo aper- 
cibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. — Buenos Aires, Diciembre 14 
de 1915, — Tomás D. Peña, Oficial 
Mayor, 

v-22 enero. 

Por disposición de! señor Prefecto 
General de Puertos, Contraalmirante, 
Daniel Rojas Torres, dictada en el ex- 
pediente 1171, letra L, se cita, llama 
v emplaza por el término de treinta 
días, a contar desde la fecha del pre- 
sente edicto, a don Antonio Minero, 
copropietario de la chata «María Pauia», 
para que se presente a esta Prefectura 
General, dentro del plazo señalado, a 
tomar ía intervención que le corres- 
oonde, cc-n motivo del naufragio de 
ía mencionada chata, hecho ocurrido 
el día 8 de Enero, ppdo., en el Puerto 
de La Plata, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por deréefeo. ■■•— 
.Buenos Aires, Diciembre 6 dé 1915. 
— Tomás D, Peña, Oficial Mayor. 
v-15 enero. 

Por disposición del señor Prefecto Ge- 
neral de . Puertos, Contraalmirante Da- 
niel Rojas Torres, dictada en el expe- 
diente 1039S L., se cita, llama y emplaza 
por el término de treinta días a contar 
desde la fecha del presente edicto, a los 
que se consideren con derecho a ima ca- 
noa de tronco de árbol, entregada por el 
señor jefe del Resguardo de La Cruz, 
a la Ayudantía Marítima del mismo pun- 
to, la cual fué hallada abandonada en el 
paraje denominado «Barra del Isoquí» so- 
bre la costa del Río Uruguay y tiene las 
siguientes dimiensiones: Eslora 5m27, 
manga 0m55 y puntal 0m30. No tiene 
nombre ni número. 

Los interesados deberán presentarse 
dentro del plazo establecido a entablar 
sus acciones en forma por ante la Pre- 
fectura General de Puertos, bajo aper- 
cibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. — - Buenos Aires, Noviembre 
29 de 1915. — Torosa D. Peña, Oficial 
Mayor. 

y-8 enero. 

Por disposición del señor Prefecto Ge- 
neral de Puertos, Contraalmirante, Da- 
niel Rojas Torres, se cita llama y empla- 
za por el término de treinta (30) días 
i contar desde la fecha del presente 
edicto, a los que se consideren con 
derecho a una manguera de \pna de 
12 metros de largó, en regular estado 
ie conservación, que ha sido hallada 
en aguas del dique 3 y se encuentra 
lepositada en la Jefatura del Puerto de 
a Cap'ta!. 

Los interesados deberán presentarse 
dentro del plazo establecido a entablar 
sus acciones en forma por ante !a Pre- 
fectura General de -Puertos, bajo aper- 
cibimiento de lo que hubiere lugar fíor 
derecho. — Buenos; Aires. NoViembre 
26 de 1915. — Tomás D. Peña; oficial 
mayor. 

v-5 enero. 

Por disposición del señor Prefecto Ge- 
neral de Puertos, Contraalmirante Da- 
niel Rojas Torres, dictada en expediente 
116 14 B., se cita, llama y emplaza por 
el término de treinta días (33) a contar 
desde la fecha del presente edicto, a 
los que se consideren con derecho a 
una chalana, recogida por el patrón del 
vapor nacional «Tehuelche» y entregada 
al Destacamento Puerto Belgraho, de- 
pendencia de la Subpreféctiira de Bahía 
Blanca, la que tiene las siguientes di- 
menciones: Eslora 4,15 metros, manga 
1,25 metros, puntal 0,45 metros; Tiene 
dos remos cíe 8 pies, pintada por dentro 
de colorado y por fuera de verde, blanco 
y colorado. Su estado de conservación 
es- regular. •■., ,.;;; ■ 

Los interesados deberán presentarse 
dentro del plazpi* - estableado ■• a entablar 
9us acciones, en" -forma por -ante la Pre- 
fectura General de Puertos-, bajar aperci- 
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(Miníenlo de lo que hubiere lugar por 

¡derecho. — Buenos Aires, Noviembre 

¡2S de 1915. — Tomás D. Peña. 
' v-4 enero. 



:P^TEHTES 6E f HVEKCIOlt Y MASCAS DE FABRICAS 
»E COMERCIO Y BE A6RICULTUBA. DFICINA DE 



iAAWWl> 



Ministerio de Agricultor» 
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MARCAS SOLICITADAS 



Acta N> 50.831. 

BjMAMZA 

(o) 




Diciembre 13 de 1915. — Félix La- 
irte. -— Ostras en conserva d,e la 
a.st- 22. 

v-23 diciembre. 



Acia N» 50.819. 

REY PEDRO 

Dkknibre 13 de 1915. — Donato Di- 
"diego y Cía. — Tabacos, cigarros y 
•¿gárrulos, rapés y artículos para fu- 
cila dores de la clase 21. 

v-23 diciembre.. 



Acta No 50.820. 

CERVANTES 

.' Okkmbre 13 de 1915. — Donato D¡- 
«kgo y Cía. — Tabacos, cigarros y 
cigarrillo-?,- rapés y artículos para fu- 
saa dores ck la clase 21. 

- v-23 diciembre. 

Acta~"No _ 50.8277 _ ' " 

IRÁN CAF£ «AMA 

Diciembre 13 de 1915. — Le-vrero, 
Fraquelii y Chiesa. — Substancias ali- 
im-entkias o empleadas como ingredientes 
ea la aumentación de la clase 22. 

v-23 diciembre. 

""Acia No 59.828. "" "' 

ITALIA 

Diciembre 13 de 1915. — Ernesto A. 
iBunge y J. Born. — Substancias ali- 
tneaíkias o empicadas como ingredientes 
e-il la alimentación de Ja Clase 22. 

v-23 diciembre, 



Acta N» 45.071. 
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Diciembre 13 de 1915. — Ramelli y 
Ambrosi. — Muelas de esmeril y má- 
quinas para su aplicación de la clase 5. 
v-24 diciembre 

~~ 7 Ál:>T~No _ 50.830. 



Diciembre 13 de 1915. — The Guiri 
Tragasol Supply Co. Ltd. — Substan- 
cias vegetales, animales y minerales en 
estado natural o preparadas para uso 
■en la manufactura, edificación y uso 
doméstico y que na están incluidas c¡¡ 
■Otras clases, de la clase 3. 

v-24 diciembre 



Acta N-> 50.332. 

1ÜT0N0L4 

Diciembre 13 de 1915. — Breyer 
Hnos. — instrumentos y aparatos musi- 
cales y sus accesorios. Música y, apa- 
ratos tocadores automáticos de la cla- 
se 7. 

v-24 diciembre 



Acia No 50.833. 

EL' 

Diciembre 13 de 1915. -■- Azevedo y 
Gía. .- Yerba mate en general de la 
clase . 22. i . 

v-24 diciembre 



Acta No 50.815. 




Diciembre 13 de 1915. — Azevedo y 
Cía. — Yerba mate en general de la 

clase 22. \ 

v-24 diciembre 

Acta No 50.817. 

ATALÁY4 

Diciembre 14 de 1915. — - Azevedo y 
Cía. — Yerba mate de la clase 22. 

v-24 diciembre 

Acta""" No - 3Ó".8 is! 

AUGUSTA 

Diciembre 14 dé 1915. — Azevedo y 
Cía. — Yerba mate de la clase 22. 

v-2! diciembre 



F.L PA' 
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Abril 20 de 1914. — Compañía Ta- 
Ibacakra Argentina. — Cigarrillos en 
g'-enenü de la dase 21 (substituida). 
v-23 diciembre', 

:*~"~ "' """ "" Acta"~FFT~sa.S16^ 

FEÑON 

Dkkmb're 13 de 1915. -- Yerbatera 
'Arg-tii'itia Sociedad. Anónima. — : Yer- 
ba mate de "la clase 2.2. 

v-24 diciembre 
Ácta~N'> "50.81 7. 

LA ÉPOCA 

Diciembre 13 de 19Í5. — Donato D¡- 
idiego y_ Cía, — Tabacos, cigarros y 
•cigarril'os, rapés y artículos para íu- 
tmadores de la clase 21. 

_____ __ v-24 diciembre 

■• Ada No 50.8 18. : ~ 

SERBIOS 

. OicÍHnbre 33 ée 19Í5. ■•— Donato Di- 
ékgo y Cía, —Tabacos, cigarros y 
cigarrillos, 'rapés y artículos para fu- 

ismdores- de lír-clase '2ír~ ' -■ ■■■'' ' '■■■"' .' 
i'"".'. ' _•■/ ':'\i - ! 'k'" ''■"• v^f 'diciembre! 



Acta No 50.849. 

ÁSPIRAISE 

Diciembre 14 de 1915. -- Paul Eich- 
ho'z. — Substancias y productos usa- 
dos en medicina, farmacia, veterinaria, 
e higiene; drogas naturales o prepa- 
radas, aguas minerales y vinos y to- 
rmos medicinales, insecticidas de" uso 
domestico, de la clase 2. 

v-24 diciembre 

Acta" No 50852] : ' 

RADIOCÜRIOL 

Diciembre 14 de 1915. — '[. T. Raíio 
y O. F, Sebaefer. — Substancias y pro- 
ducios usados en medicina, farmacia, ve- 
terinaria e higiene; drogas nautrales o 
preparadas, aguas minerales y vinos y' 
tónicos medicinales, insecticidas de uso' 
domes! ico, de la clase 2. 

_ v-24 diciembre 

Acta ~No~~50.117. 

AÜRO-OL 

Octubre 16 de 1915. — Miguel ). 
Mentaberry. — Un preparado 'líquido 
para limpiar metales de la clase 14 (subs- 
tituida). '..;.: 
v-24 diciembre 



Acta No 50.814. 

SENADOR 



P,¡ciernbre:..13-de..l91.5. - 
- "Vinos de' la clase 23] 



Luis Tirasso. 
v-24 diciembre 



Acta N° 50T73 
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. máytibrjQ deT915.: — -Sodífé .-.'Des Produífs Márnier Lapostolle. — Una be* 
oída- a&Piwiwa. <i« la clase 23 (envase). ' (corrcgidaV v-23diciembre. 
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icDíembre 13 de 1915. 



Dupré y Diciembre 13 de 1915. — Dupré y 

v-24 diciembre 



Veta bp 50.316. 
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Acta No 50.824. 
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Diciembre 13 ■ de 1915. 
clase 2. 



Roberto Cárcamo. — Pasiil 
"Ac7a~N~"Í9"Ó6S". : 



jclicuiaics 
■V-24 dicit 






ham j. Hevia. 



Cigarrillos en general de la 
v-24 diciembre 



Julio 17 de 1915. — R. 
de la ciase 22 (substituida). 



Lagunov y M, Pecar. 
~ArIF1v~77/33cn 



.{fcucs. impresiones y repn 



— Compañía de Seguros La Imperial. ~~* Publica- 
duccíoiies en general de la clase 18. 

v-24 diciembre 
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Diciembre 13 de 1915. 






— 'B. Galdi y lino. — Comestibles de la clase 22. 
,. . ... .' .. v-24 diciembre 
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Lucro 14- de 1015. — Comp 
clase 21 (substituida). 



-2: oieicüiiire 



Acia N' 1 50.351. 
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Diciembre 14 de 1915. (— Polledo y 
Cía. — Bebidas en general, no medicí- 
nales, alcohólicas o no, alcohol de la 
clase 23. : ; 

v-24 diciembre 
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Diciembre 14 de íiiá, — Polledo Jí 
Cía. — ■ Substancias alimenticias o era* 
picadas, como Ingredientes en la aII-< 
mentación de la clise 21 
■ .:,.., v-2-l diciembre 
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Acta No 50.842. 
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Diciembre 13 de 1915. ■— -Azcvedo y Cía. 



Verba maíe en general de la 
v-23 diciembre. 



Acta No 50.S-13. 
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LucHinbre 



13 de 1915. :— Azcvedo y Cía. — Yerba maíe en general de la 

v-23 diciembre. 



'Acta N<> 50.S-I4. 
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Diciembre 13 de 1915. .— Azcvedo y Cía. — Yerba mate en general de Id 
clase 22. 1 v-23 diciembre .^ ' 
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Diciembre 13 de 1915, — Azcvedo y Cía, — Yerba mate en general cíe Rs 
ase 22. i __ " _ v "'-^ diciembre. ; 
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' Diciembre 13 de 1915. — Azevedo y Cía. — Yerba mate en general 'de la 
piase 22, ¡ ;,.,,. , v-23 diciembre. 
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Diciembre 13 de 1915. — Azevedo y Cía. — Yerba mate en general, cíe !# 
clase 22. f . ,...,.,.., ,¡ .:...; . , "V-23 diciembre. J 



356 
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Acta- N» ■ 50.809. 



kk CABANA 



MARCA 



REGISTRADA 







Diciembre II de 1915, — Oriol- Unos, y Cía. — Substancias alimenticias o 
■empicadas como ingredientes en la ali mcniacáón de ¡a clase 22. 

. ' v-21 ák-gvJíK. 

Acta N° - 50.810. ' 



l ! 



Acta No. 50.552. 




Noviembre 17 de 1915, — Juan J. Hevia. — Tabacos, rio-arras v efean 
iios, rapés y artículos para fumadores de la clase 21 (modificada), 

v-21 diciembre. 



Acia N'J 50.703. 
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Diciembre 11 de 1913. — Oriol Hnos. y Cía. — Bebidas en general, no medici- 
nales, alcohólicas o no, alcohol de la clase 23. , ; 

: ; _____ Jl£ÍJ__Í__ : Í_J_-_. 

-' ' ' . : Acta Ño * 50.805. " . ~ ' 
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diciembre 11 de 1915. -Oriol Hnos. y Cía. — Substancias vegetales, anímale 
y minerales, en estado natural o preparadas para uso en la -manufactura, edifica- 
ción y uso doméstico, y que no están incluidas en otras clases, de la ciase 3. 



Acta No 48.559. 



v-23 diciembre. 




:-é\&y.o-M-de .1015,-:— -Abraháift Dubnisky; 

?á fiase 18 .(modificada). - "■•/■• ;-, '/ ,' '- --■ v 



Diciembre 10 de 1015. — The Oriental Carpet Manufacturers Ltd. — Ai- 
tombías, cortinas y tapices, carpetas, esteras y linoleum en general de ía 

c!a3 __ 1 . 3 ; . , - J^- 21 _<tic_embre. 

ÜLa vi. i .' .7 "i ~ Acia No 50.79-1. " 
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Diciembre 10 dt 1915. — "The Oriental Carpet Manufacturers Ltd. — Al- 
fombras, cortinas y tapices, farpetas, esteras v linoleum en general' de la 
ciase 13. . V -21 diciembre. 
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Ada Nu 50.795. 
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Diciembre 10 de 1915. — The Oriental „Caq>et Manufacturers Lid. — Al- 
fombras, "cortinas v tapices, carpeta*, esteras y linoleum en general de la 
clase 13. v-21 dfc 
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Acta N ; '-- 50.802. 




-'Tiai^-i-gomas- p la-eféSí- ae- : ■ | ; Diciembre - II ■: de. -Í915. — - 
■■' ■ ' "v-2Tí- diciembre," :'•• -if ss" 16. 



Doneck y .Cía. '— ■. Alüiere3 y -Iwsictóllas: de la 
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de 1915. — Azcvedo y Cía. — Yerba mate en general 'de la 

v -23 diciembre. 



Acta No 50.837. 
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de 1915. — Azevcdo y Cía. — -Verba mate en general de la 

Y--23 diciembre. 
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» Dicfemí>fe.13 de "1915. -— Azevedo y Cía. — Yerba 'mate eh general de la 
icJase 22, ; " V-23 diciembre. 



Acfa No 50.834. 
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Diciembre 13 de 1915. — Azevedo y Cía. — Yerba mate en general cíe 'JJ 

clase 22. i ■ ' v-23 diciembre.' ; '¡ 

Acta No 50*835. \ \ ' ~~~Tl 
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Diciemb're 13 de 1915. •— Azcvedo y Cía. f— i Yerba mate en g-eneral tic; T5) 
clase 22. T A • '. ' v-23 diciemh^. ' 



Acta No 50.823, 
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Diciembre 13 . de " 1915. — ' "Arturo García. — Artículos de perfume, á if 
de tocacfor en general de la cíase 16. ., •. .v-23- : .diciemlste"> : 



H01.ETIN OFICIAL 



Buenos Aires. Tunes 20 de Diciembre 'de lOlS 



Ada M° 50.801. 




Acta N" 50;S06. 



ptfLEOU/^ 



MARCA 



COROHA 



•iciembre 10 de 1915. — Barclay y 
— Electricidad, maquinaria, arte- 
os, aparatos y accesorios eléctricos 
i. producir fuerza, calor y luz, telefo- 
telegrafía y telegrafía sin hilos de ¡a 
a 20': 

v-21 diciembre. 



Acia N<> 50.803. 
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idembre 11 de 1915. — Oriol Hnos. 
ía. — Aparatos y artículos de cale- 
i:5n, ventilación, iluminación, refrigc- 
m, hidroterapia, artículos sanitarios, 
urnas, aparatos y artículos para lim- 
a en genera!, lavado, lejivado y lim- 
a de ropa, de la clase 14. 

v-21 diciembre. 



Acia ~N<> SO^SOÍ. 
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diciembre 11 de 101 5. — Barclay 
"ía. — Adíenlos y material de impren- 

iibrería, papelería, litografía, cncua- 
'nación, cartonería, enseñanza y dibu- 

Ariícúlos de escritorio, máquinas d 
riibr, calculas 
!a dase 13. 



Diciembre 31 de 1915.— Oriol Hnos. 
y Cía. — Artículos y material de. impren- 
ta, librería, papelería, litografía, encua- 
demación, cartonería, enseñanza y dibu- 
jo. Artículos de escritorio, máquinas de 
escritor, calcular y de controlar. Tintas 
de la clase 18. 

v-23 diciembre. 

Acta Ñ^507307. d . . 



Ada No 50.203. 
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Ada No 50.798. 
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Octubre 22 de 1915. — Santos Gó- 
mez. — Tabacos y artículos de ciga- 
rrería en general de la clase 21 (subs- 
tituida), 

v-21 diriembre. 



Acta No 50.792. 
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C O 5* O M ! 



Diciembre 10 de 1915. — Barclay y¡ 
Cía. — Máquinas y aparatos para toda' 
clase de industrias, no comprendidas ere 
otras clases, partes de las mismas, acce- 
sorios y complementos para bucear, fil- 
trar. Máquinas, aparatos e implementos 
de agricultura, avicultura, apicultura, pis- 
cicultura, lechería, vitivinicultura y selvi- 
cultura, tonelería, de la clase 5. 

v-21 diciembre. 

~ ~~ Acta~~N°~~50.799, ~"í 




corona _. 



Diciembre 10 de 1915. — Barclay f. 
Cía. — Mueblería, ebanistería, decora- 
ción, tapicería, colchonería, carpintería de 
la clase 13. 

v-21 diciembre. 

Acta N°~ 50.300. "' 



Diciembre 10 de 1915. — Caveda y 
Cía. — Calzados de la 'clase 16. 

v-21 diciembre. 



Acta N" 50.796. 



Diciembre 11 de 1915.— Oriol Hnos. 
y Cía. — Substancias alimenticias o 
empleadas como ingredientes en la ali- 
mentación de la clase 22. 

v -23 diciembre. 
_ ActíTN^SO.Sl \. 
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y de conirolar. Tintas 
v-21 diciembre. 



Acia No 59.805~ 
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íiaembre 11 de 1915.— Oriol Hnos. 
Cía. — Substancias alimenticias o 
Meadas como ingredientes er^la aii 
¡tacttón de la clase 22. 

v-23 diciembre. 




' CORONft 



Diciembre 10 de Í915. — Barclay y 
Cía. — Substancias químicas usadas en 
las industrias, fotografía, investigaciones 
científicas, en los trabajos agrícolas, de 
horüciííura, substancias anticorrosivas, 
de ia clase 1. 

v-21 dicie mbre. 

" Adá — Ñ^ _ 50J97. 
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Diciembre 11 de 1915. — Oriol Hnos. 
y Cía. — Substancias alimenticias o 
empleadas como ingredientes en la aíi- 
menladón de ia clase 22. 

v-21 diciembre. 



fas. 







CORÓME 



Diciembre 10 de 1915. — Barclay y 
Cía. — Cueros y pieles sin preparar,, 
preparados y manufacturados, no incluí- 
dos en otras clases. Talabartería y ?o- 
millería. Baúles y artículos de .viaje efe 
la clase 19. 

"v-21 diciembre. 
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nbre 11 de 1915. — Políedo y 
Cía. — Substancias vegetales, animales 
y minerales, en estado natural o prepara- 
das para uso en la manufactura, edifica- 
ción y uso doméstico, y que no están 
incluidas ea otras clases, dé la clase 3. 
y. 21 diciembre. 



Didembre 10 de 1915. — Barclay y 
Cía. — Substancias vegetales, animales 
y minerales, en estado natural o prepara- 
das para uso en la manufactura, edifica- 
ción y uso doméstico, y que no están 
incluidas en oirás ciases, de ia clase 3. 
V-21 diciembre. 



Acta N° 50.82!. 

B3Y SCOÜT 

Diciembre 13 de 1915. — Donato Di- 
diego y Cía. — Tabacos, cigarros v¡ 
cigarrillos, rapés y artículos para fu- 
madores de la clase "21. 

v-23 diciembre. 

Acta - No" 50.822. " 

B03Í p'Mfi 

Didembre 13 de 1915. — Donato Di- 
diego y Cía. — Tabaco-j, cigarros y¡ 
cigarrillos, rapés v ártica. os para fu- 
madores de la ciase 21. 

v-23 diciembre. 
Acia H> 59.825. ~" 

El CENTRAL 

Didembre 13 de ¡915. — Carlos Mari- 
noni. — Subs'.andas alimenticias o em- 
pleadas como ingredientes cu la af- 
inen' ación de ¡a case 22. 

v-23 diciembre. ' 

José Antonio Velar, comisario. — JoSS 
Ignacio Maraspín, secretario. 

Talleres Gráficos de la Penitenciaría NacfónaS 



